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Part Name 


Side Frame; Front 


Fig.1. Main Body Area 


Remark 


Part Name 


Remark 





Side Frame; Rear 





045-10009-008 


Support Bracket; FB Scanner 





023-10010-106 


Panel Board; Main Frame 





023-10007-008 


Scanner Stay; Main Frame 





023-10012-109 


Upper Stay; Drum 





045-10004-006 


Stay; Master Making; Main Frame 





045-10006-106 


Main Stay; Main Frame 





045-10005-002 


Lower Stay; Drum 





045-10007-005 


Bottom Plate; Main Frame 





023-10005-005 


Stay; Paper Feeding; Main Frame 





023-10003-002 


Bottom Stay; Main Frame 





023-10018-000 


Spacer; Rubber Foot 





660-01015-100 


Rubber Foot 





023-10024-000 


Noise Absorber; Bottom; Main Frame 





023-10008-004 


Transportation Support Plate 





023-10017-100 


Lifting Handle 





023-10030-000 


Stopper; Lifting Handle 
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023-12542-202 


Cover; Guide Roller 





ye) 
(=) 


023-12544-108 


Noise Absorber; Guide Roller Cover 





ye) 
= 


045-10013-005 


Lower Cover; Paper Feed 





iw) 
ine) 


045-1001 1-002 


Cover; Main Motor 





ye) 
wo 


023-12536-105 


Stay; Guide Plate 





Po 
a 


023-28358-002 


Stopper; M.-M. Unit 





ie) 
oa 


023-28408-000 


Protection Plate; Wire Harness; M.-M. 





Ro 
o 


023-21641-400 


Support Plate F; P.-Rev.-T. 





ie) 
N 


023-21642-406 


Support Plate R; P.-Rev.-T. 





ie) 
fee) 


023-21622-006 


Magnet Catch; P.-Rcv.-T. 





ye) 
o 


665-02043-006 


Wire Saddle;_LWS-1316 





oo 
oO 


665-00308-002 


Edging Saddle;LES-25L 





ie) 
= 


045-10008-001 


Reinforce Plate; Pressure Roller Frame 





w 
ie) 


045-10014-001 


Guide Cover; Front 





wo 
wo 


045-10015-008 


Guide Cover; Rear 





wo 
BK 





045-10017-000 





Cover; Wire Harness 





=/—o—/o2/52/a/o/]/ 3/3) =|] =] =] po] =] =| | |] op] A] A) po] A] A] pO] a] af af af a a po) a} po] aH] 




















RZ9-Version 1.0 


Fig.2 Scraper Area 
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023-12316-105 


Part Name 
Cover; P.-Feed 


Fig 2. Scraper Area 


Remark 


030-14347-002 


Part Name 
Base; Upper Limit Adj. Screw 


Remark 





550-21173-001 


Seal; P.-Feed Pressure; Pic. 


023-12325-007 


Bracket; Upper Limit Sensor 





030-04034-006 


Seal; P.-F.-T. Down 


444-30008-100 


Sensor;LG-248NI1 





023-12319-007 


Upper Guard 


045-12601-001 


Wire Harness; Paper Feed Upper 





635-17824-005 


Stepped Screw;F8X2.3;M4X4.4 


045-15515-009 


Base Bracket;PF One-way 





023-12315-001 


E Switch Plate 


045-15513-006 


Hook Base;PF One-way 





023-12344-001 


Spring; Elevator Safety SW; Upper 


024-15187-109 


ONE-WAY Hook 





021-51029-208 


Elevator SW Ass'y 


635-17613-209 


Stepped Screw;F6X1.8;M3X4 





023-53023-007 


Elevator Safety SW 


024-15172-004 


Spring;ONE-WAY Hook 





023-12333-204 


Frame Bracket; Pick-Up 


024-15173-000 


PF ONE-WAY Core Assy 





023-12329-002 


Shaft; Pick-Up Roller 


045-15517-001 


Bracket; P.-F. Clutch 





612-10021-107 


Gear;M0.8X33X7.4 


490-51018-108 


MC-10-25 





607-16001-000 


Metal;F10X15/14X6;18X2 


607-15000-000 


Metal; F8X13/12X5; 16X2 





Blalmlalo| ©] C/N) e/a) afo/nm}a 


023-12328-103 


Support; Pick-Up Roller Shaft 


607-15001-503 


Metal; F8X12/10.8X14; 16X2 





023-12305-006 


Pick-Up Roller; RZ (15-16) 


490-50010-006 


Solenoid; TDS-08A-1030 





035-14303-001 


*Rubber; Pick-Up Roller 


045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 


—a/—}/—o}po]o}/oa)/ oa] a} oa] a] a] a] alg] a] a 





023-12306-002 


*Core; Pick-up Roller 





019-11812-106 


Lock Ring 





023-12330-000 


Scraper Shaft; Pickup 





15 
16 
17 
18 
19 


612-11300-107 


Gear;M0.8X34X8.5 





ye) 
Oo 


023-12338-001 


Joint Shaft Assy 





ye) 
= 


023-12337-102 


Extention Shaft; Pick-Up Roller 





iw) 
ine) 


011-11522-100 


Paper Guide Roller 





ne) 
wo 


000-06123-007 


Stopper;Paper Guide Roller 





Po 
aN 


023-12334-006 


Actuator; Upper limit; Std; P.-F.-T. 





ie) 
oa 


023-12308-005 


Actuator; Upper limit; Card; P.-F.-T. 





Ro 
oO 


023-12310-000 


Stay; Paper Feed 





ie) 
N 


020-11813-006 


Arm;P.-F.Pressure Adj. 





ie) 
fee) 


020-11811-100 


Spring B;P.-F.Pressure Adj. 





ie) 
o 


023-12312-100 


P.-F.Pressure Adj. Lever 





wo 
oO 


023-12313-009 


Spring;Pf Pressure Adj. Lever 





ie) 
= 


023-12314-005 


Bracket A; Upper Limit Sensor 





w 
ie) 


030-14342-205 


Support Plate B; Upper Limit 





wo 
wo 





030-14346-103 





Upper Limit Adj. Screw 
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Fig.3 Elevator - Safety SW Area 
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024-12207-109 


Part Name 
Plate;Elevator R 


Fig 3. Elevator-Safety SW Area 


Remark 


024-12209-101 


Part Name 
Bracket; PFR-PCB 


Remark 





024-12201-100 


Plate;Elevator F 


045-50003-002 


Junction PCB; Paper Feed 





024-12206-005 


Absorber Gear 


045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 





023-75159-050 


Elevator Shaft Ass'y 


024-12607-107 


Wire Harness; PF Tray 





024-12210-002 


Reinforce Elevator 


024-53035-100 


Wire Harness; Front Upper 





024-12211-009 


Guide Shaft 


024-12216-000 


Detection Plate; Paper Volume 





023-12205-001 


Lower Limit Frame; P.-F. 





023-12206-008 


Support; Lower Limit Frame; P.-F. 





024-12213-001 


Elevator Guide 





023-12201-006 


Elevator Rack; P.-F. 





023-12251-003 


Bracket F; Spring; Lower Safety SW 





023-12252-000 


Bracket R; Spring; Lower Safety SW 





023-12237-000 


Spring; Elevator Safety SW; Lower 





023-53023-007 


Elevator Safety SW 





023-12233-102 


Bracket; Lower Limit Sensor 





444-30008-100 


Sensor;LG-248NI1 





023-12202-002 


Spring; Elevator 





023-12203-009 


Bracket; Elevator Spring; P.-F. 
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024-12215-101 


E Spring Hook R 





ye) 
(=) 


024-12214-008 


FFC GUIDE 





ye) 
= 


600-50057-006 


Bearing;Flaw678ZZA 





iw) 
ine) 


607-15000-000 


Metal; F8X13/12X5;16X2 





023-75078-050 


Elevator Motor Assy (23-32) 





ye) 
wo 


023-12247-006 


*Cover; Elevator Motor 





Po 
a 


023-12234-109 


*Motor Chassis; Elevator Motor 





ie) 
oa 


023-12223-000 


*Gear Cover; Elevator Motor 





pe) 
o 


612-10009-107 


*Gear; M1X24 





1) 
N 


612-80011-001 


*Gear; M0.8X23+M0.8X14 





ie) 
fee) 


612-80012-008 


*Gear; M0.8X30+M0.8X14 





ie) 
o 


612-80013-004 


*Gear; M0.8X29+M1X14 





oo 
oO 


023-12244-104 


*Elevator Motor Collar 





wo 
= 


023-74001-054 


*Motor Assy(CWRS-445PA) 





w 
ie) 


030-19205-001 


*Support; Clamp Worm 





wo 
wo 





023-12602-108 





Wire Harness; Elevator Motor 
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- Feed Tray 


Fig.4 Paper 
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024-75089-050 


Part Name 
PF Tray Assy (1-30) 


Fig 4. Paper-Feed Tray 


Remark 


024-12607-107 


Part Name 


Wire Harness; PF Tray 


Remark 





024-12102-102 


*PFT Table L 


660-05000-018 


Magnet Catch;SM-50P 





024-12122-006 


*Seal;PFT Close 


023-21643-003 


Bracket; Magnet Catch; P.-Rev.-T. 





024-12101-009 


*Feed Tray Cover 





020-11520-009 


*L.O. Sheet 





030-14126-006 


*Slider F; Paper Guide 





030-14130-003 


*Lock B; Paper Guide 





030-14129-005 


*Lock A; Paper Guide 





024-12105-004 


*Shaft;PF Tray 





030-14124-003 


*Slider R; Paper Guide 





612-12103-003 


*Gear;M1X16X3.2 





024-12110-008 


*Slide Rack;P-F-T 





030-14133-002 


*Collar; Slide Rack; P-F-T 





024-12112-000 


*Frame; PF Tray F 





024-12111-004 


*Cover; Hinge 





024-12109-000 


*Shaft; Hinge 





612-10036-007 


*Gear;M1x20x7 





610-10009-005 


*One-Way Hinge; OWNF6-1NRS 





024-12113-007 


*Frame; PF Tray R 
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024-12602-105 


*PF-TRAY-PCB 





ye) 
(=) 


024-12127-008 


*Bracket; Potentiometer 





ye) 
— 


612-10039-006 


*Gear;M1X72X6 





iw) 
ine) 


021-51032-209 


*Potentiometer; P.-F.-T. 





ye) 
wo 


444-33006-000 


*Sensor; PS-117ED1 





Po 
aN 


024-12608-103 


*Wire Harness PF Tray Inner 





ie) 
oa 


024-12120-003 


*Lever; Fence Lock 





Ro 
o 


024-12106-000 


*Fence; Tray F 





ie) 
N 


024-12107-007 


*Fence; Tray R 





ie) 
fee) 


024-12123-002 


*Fence Sheet 





ie) 
o 


024-12121-000 


*Seal; Fence Set 





oo 
oO 


024-12108-100 


*PFT Table S 





ao 
= 


024-12119-005 


Fixed Plate;PFT 





wo 
ie) 


024-12116-006 


FFC Cover 





wo 
wo 





024-12125-005 





FFC Holder 
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Fig.5 Drive Mechanism Area (1) 
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| 045-15524-008 


Part Name 


Bracket; Timing Roller 


Fig 5. Drive Mechanism Area (1) 


Remark 


Part Name 


Remark 





023-15115-100 


Cover; Paper Feed Drive 





045-75293-056 


Ver. Print Pos. Base Assy (3-23) 





023-15034-208 


*Print Positioning Base 





023-15104-303 


*Arm Front; Ver. Print Pos. 





045-15208-009 


*Gear Boss ; Ver. Print Pos. 





612-10051-006 


*Gear;M1X140X8 





023-15105-008 


*Arm Rear; Ver. Print Pos. 





612-80027-005 


*Gear;M1X42+M1X28 





045-15066-000 


*Spring; Vertical Gear 





045-15210-003 


*Spring Collar 





023-15068-005 


*Sector Gear; Ver. Print Position 





023-15103-005 


*Cover; Ver. Print pos. Planet Gear 





612-10050-000 


*Gear;M1X126X7.5 





045-15098-009 


*Gear Base Block; Vertical Gear 





045-15056-004 


“Timing Cam 





023-15055-108 


*Sector Cam 





023-15070-000 


*Idler Spring; Vertical 





612-10013-007 


*Gear;M0.8X36X10 





612-81303-006 


*Gear; M0.8X35+M0.8X15 





444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 





023-15116-000 


*Bracket; Vertical Centering Sensor 





490-33016-106 


*Motor; PM42L-048-ZVN5 





045-53028-006 


*Wire Harness; Ver. Pos. Motor 





045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 





045-15118-000 


Bracket; Ver. Print Pos. Base 





045-15072-000 


Cover Stay; Paper Feed Drive 





045-15117-003 


Hook Bracket; Print Pos. Base 





045-15522-005 


Gear Housing; Timing Gear 





045-15523-001 


Timing Gear 
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LL - 


Fig.6 Drive Mechanism Area (2) 
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023-75076-058 


Part Name 
Pressure Control Assy(1-10,12,13) 


Fig 6. Drive Mechanism Area (2) 


Remark 


612-10048-005 


Part Name 
*Gear; M1X80X10 


Remark 





023-15023-109 


*Base Bracket; Pressure Control 


045-15110-009 


“Timing Plate; Air Damper 





023-15027-007 


*Cover Plate; Pressure Control 


019-13511-103 


“Arm;Air Pump 





023-15030-008 


*Worm Gear; Pressure Control 


019-13512-002 


“Arm Shaft;Air Pump 





023-15029-107 


*Worm Shaft; Pressure Control 


019-13516-105 


*Piston Head Il;Air Pump 





023-15028-003 


*Gear; Pressure Control 


640-67340-009 


*O Ring;34-3.6 





023-15025-101 


*Gear Shaft; Pressure Control 


019-13518-000 


“Cylinder Valve Sheet ; Air Pump 





490-31010-003 


*Motor;KH42JM2B173 


019-13517-004 


*Cylinder Valve Il ; Air Pump 





023-53017-007 


*Wire Harness; FB Pulse Motor 


023-21021-002 


“Cylinder; Air Pump 





023-15032-000 


*Bracket; HP sensor; Pressure Control 


023-21010-000 


*Spring; Adj. Valve; Air Blow 





444-30008-100 


*Sensor;LG-248NI1 


045-15211-000 


“Adj. Valve; Air Damper 





045-53006-002 


Wire Harness; Paper Ejection Rear 





023-15031-004 


*Gear Wheel; Pressure Control 





023-15033-104 


*Rotation Plate; Pressure Control 





023-15018-008 


Pressure Spring 21 





023-15019-004 


Noise Reduction; Pressure Spring 





045-15157-005 


Bracket; Pressure Control Assy 





045-15506-107 


Bracket Base; Guide Roller Shaft 





023-15154-408 


Base Bracket; Guide Roller Release 
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023-15063-100 


Spring; Guide Roller Release 





pe) 
Oo 


023-15061-000 


Guide Roller Lever 





ye) 
= 


023-15058-301 


Lever Plate; Sector Gear 





iw) 
ine) 


023-15059-006 


Sector Gear 





ye) 
wo 


023-15060-209 


Spring; Sector Gear 





Po 
a 


045-15504-201 


Hook Bracket; Spring 





ie) 
oa 


024-15172-004 


Spring;ONE-WAY Hook 





pe) 
o 


045-15508-002 


Release Lever 





ie) 
N 


490-50010-006 


Solenoid; TDS-08A-1030 





ye) 
(ee) 


045-15501-008 


Bracket; 1st Transmission 





ie) 
o 


612-82407-000 


Gear; M1X41+M1X29 





oo 
(=) 


612-12208-107 


Gear; M1X28X8 





045-75292-050 


Air Damper Assy (31-43) 





ao 
= 


045-15206-006 


*Set Plate; Adj. Valve 





w 
ie) 





045-15204-003 





*Cylinder Base Bracket; Air Damper 
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Fig./ Drive Mechanism Area (3) 
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| 045-15050-006 


Part Name 
Main Cover; Drive 


Fig 7. Drive Mechanism Area (3) 


Remark 


045-15020-000 


Part Name 
*Base Bracket; Pressure Solenoid 


Remark 





030-12235-207 


Support Plate; Main Motor 


490-50009-008 


*Solenoid; TDS-10AL-38 





023-15012-000 


Bracket; Pressure Shaft 


030-12114-108 


*Lever; Pressure Solenoid 





023-15006-204 


Tensioner Lever; Main Belt 


030-12112-008 


*Spring; Pressure Solenoid 





635-17814-107 


Stepped Screw; 8X1.7;M4X4.3 


023-15037-002 


Lever Ass'y; Separator 





611-90006-009 


Pulley; P18-5GT-12 


023-15038-009 


Spring; Separator 





045-15004-004 


Shaft Bracket; Main Shaft 


607-10003-001 


Metal;F16X22/19X6;26X2 





045-75290-057 


Main Gear Assy; A3 (8-13) 


045-15043-000 


Sub Frame 





045-75320--053 


Main Gear Assy; Ledger (8-13) 


045-15189-004 


Sub Frame Stay 


o;/o}/o2/o)/o4f/o)/af;a)u 





045-15003-008 


*Shaft Joint; Drive 





045-15002-001 


*Main Shaft; Drive 





045-15121-108 


*Main Gear; Drive 





611-90007-102 


*Pulley; P42-5Gt 





045-1501 1-000 


*Pressure Cam; A3 





045-15126-002 


*Pressure Cam; Ledger 





023-15046-001 


*Actuator; B position sensor 





023-15150-003 


Bracket; B Position Sensor 





444-30008-100 


Sensor; LG-248NI1 





045-53006-002 


Wire Harness; Paper Ejection Rear 





045-15140-005 


Pressure Lever Assy; Cam 





045-15145-007 


Spring; Cam Follower 





045-15162-009 


Shock Absorber Pad; Pressure Lever 





045-15136-008 


Pressure Lever Assy; Spring 





045-75289-059 


Main Motor Assy (21-27) 





490-22020-004 


*Main Motor; CWTD3358G-30F-9K24A 





045-15048-001 


*Bracket; Main Motor 





045-15201-004 


*Gear Base; Main Motor 





612-10047-009 


*Gear;M1X80X10 





612-10017-002 


*Gear;M1X80X10 





611-90008-109 


*Pulley; P42-5GT-13 





612-16040-006 


*Gear;M1X40X18 





045-15205-000 


Damper Cover; Main Motor 





620-00010-001 


Belt; 645-5GT-10 








045-75309-050 





Pressure Solenoid Assy 
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Fig.8 Roller System Area 
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045-75295-059 


Part Name 


Pressure Roller Ass'y; A3 


Fig 8. Roller System Area 


Remark 


045-75286-050 


Part Name 
Guide PLate (Upper) Assy 


Remark 





045-75324-059 


*Pressure Shaft 


045-12512-009 


“Guide Plate (Upper) 





045-19012-001 


*Stopper; Pressure Roller 


024-12519-100 


*Multiple Sensor Shield 





024-19004-009 


*Shaft;Partial Pressure 


024-12510-200 


“Cover; Multiple Sensor U 





023-75071-056 


*Pressure Roller Support; Front Ass'y 


444-42022-108 


*Sensor; KHO686-11 





023-75072-052 


*Pressure Roller Support; Rear Ass'y 


045-12602-008 


*Wire Harness; Multi. Sensor U 





024-75080-052 


*Pressure Roller A3 


045-12601-001 


Wire Harness; Paper Feed Upper 





635-17613-209 


*Stepped Screw;6X1.8;M3X4 


045-75287-056 


Guide Plate (Middle) Assy (39-44) 





607-10003-001 


Metal;F16X22/19X6;26X2 


045-12603-004 


*Wire Harness; Multi. Sensor L 





045-12501-007 


Timing Roller 


045-12611-007 


*Wire Harness; Multi. Sensor J 





023-12510-009 


Collar; Load Spring 


444-42021-101 


*Sensor; KHO686-10 





030-14476-201 


Load Spring 


045-12508-001 


*Bracket; Multi. Feed Det. Sensor 





030-14480-004 


Tube; 3x5 


045-12511-002 


*Cover L; Multi. Feed Det. Sensor 





030-14458-300 


Fix Plate; Load Spring 
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045-12504-103 


*Guide Plate (Middle) 





639-00610-000 


P Washer; 6X13.5X1 


045-12502-100 


Guide Plate (Lower) 





601-10195-004 


Bearing; Ddlf-1910ZZR 


023-12543-004 


Back Cover; Stripper Unit 





023-12507-105 


Adj. Plate; Timing Roller 


024-75072-050 


Stripper Unit (47-69) 





607-16001-000 


Metal;F10X15/14X6;18X2 


023-12429-104 


*Spring; Angle Adj.; Stripper 





634-10404-100 


Collar; F10X48 


023-12403-008 


*Spring Tension; Stripper 
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023-12503-100 


Bearing; Timing Roller 


024-12401-100 


“Base; Stripper Unit 





pe) 
Oo 


634-10403-104 


Collar; F10X60 


023-12431-001 


*Guide Block Front; Stripper Unit 





045-75288-052 


Guide Roller Assy (21-29) 


023-12430-005 


*Unfix Lever; Stripper Unit 





ine) 
— 


024-12531-208 


*Guide Roller; MZ 


030-14521-002 


*Lock;Fixing Block 





iw) 
ine) 


023-12515-000 


*Support F; Guide Roller 


023-12428-000 


*Lock Lever; Stripper Unit 





ye) 
wo 


023-12545-007 


*Adj. Plate; Guide Roller 


018-31614-001 


*Ground Spring;Roller System 





Po 
aN 


607-40001-003 


*Metal;F8X11/10X5.5;14X2 


023-12412-007 


“Arm; Stripper pressure 





ie) 
oa 


023-12519-006 


*Lock Plate; Guide Roller 


023-12402-109 


“Bracket; Stripper Base 





pe) 
o 


023-12516-104 


*Support R; Guide Roller 


023-12408-301 


“Housing; Stripper RZ-L 





ie) 
N 


023-12513-105 


*Pressure Shaft; Guide Roller 


023-12404-306 


*Shaft; Stripper RZ-L 





ie) 
fee) 


045-12518-007 


*Shaft; Guide Roller 


019-91740-003 


*Unit/Stripper Pad; 70 (59-61) 





ie) 
o 


024-12530-007 


*Pressure Plate; Guide Roller 


019-11832-000 


““Cover F;Stripper Pad 





w 
Oo 


045-12509-008 


Bracket F; Guide Plate M 


019-11831-100 


“Base F;Stripper Pad 





wo 
mare 


045-12510-006 


Bracket R; Guide Plate M 


019-11833-006 


“Stripper Pad;70 





wo 
ine) 





045-12517-000 





Bracket; Guide Plate Lower 
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635-17624-006 





*Stepped Screw;6X2.2;M4X2.5 
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Part No. 


Part Name 


*Washer 


Fig 8. Roller System Area (2) 


Remark 


Part No. 


Part Name 


Remark 





024-12403-005 


*Stripper Cam 





024-12405-008 


*Stripper ADJ Arm 





024-12406-004 


*Plate;Stripper Shaft Catch 





023-12409-200 


*Worm Gear Box; Stripper Unit 





024-12404-109 


*Shaft; Stripper Cam 





023-12405-000 


*Adjuster Dial; Stripper Unit 
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Drum Area (1) 


Fig.9 
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Part No. 
024-17048-009 


Part Name 


Drum Frame Front 


Fig 9. Drum Area (1) 


Remark 


Part No. 
023-17092-000 


Part Name 
Drum Guide 


Remark 





024-17503-105 


Pin Catch R Assy 


023-17044-200 


Drum Frame Rear 





635-10010-100 


Stepped Screw;F6X4;M4X6 


023-17176-000 


Cover; Rear Handle 





640-60060-000 


O Ring;P6-1.9 


023-17094-003 


liner Pom; Rear Frame; Drum 





024-17502-109 


Pin Catch L Assy 


024-17091-109 


Cover;Front Frame 





024-17402-007 


Bracket;Drum Lever L 


023-17302-005 


Seal; Drum Set Position 





024-17401-000 


Bracket;Drum Lever R 


023-17301-009 


Seal; Setting Cartridge 





024-17095-007 


Drum Lever 


023-17307-007 


B Position Marking Sticker 





024-17135-009 


Cover;Drum Release 


023-17306-108 


Seal; Ink Color 





024-17154-003 


Bracket;Drum Lock 


023-17321-301 


Seal; Drum Type 





024-17138-105 


Shaft;Drum Lock Plate 


023-17351-103 


Seal; Drum Type C 
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665-04054-005 


Square Bushing;Sb-2718 





024-17136-005 


Drum Lock Plate 





024-17403-003 


Drum Lock Arm 





024-17162-006 


Shaft;Drum Lock 





024-17161-107 


Drum Lock Joint Plate 





024-17404-000 


Drum Lock Joint Shaft 





635-10011-106 


Stepped Screw;F5X2;M3X3:SG 
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023-17177-006 


Spring; Drum Lock link 





ye) 
(=) 


024-17517-009 


Plate;Drum ADJ 





ye) 
— 


024-18025-100 


Bracket;Drawer 





iw) 
ine) 


024-17171-102 


Wire Harness; Drum Drawer 





ye) 
wo 


030-16920-001 


Connector Spring 





Po 
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635-17493-106 


Stepped Screw;F4X18.5;M3X6 





ie) 
oa 


024-17175-000 


Bracket;Drum PCB 





pe) 
o 


024-17178-107 


Drum PCB 





ie) 
N 


024-17051-000 


Lever;B Position Lock 





ie) 
fee) 


023-17244-005 


Cover; B Position Lock Lever 





NO 
o 


024-17152-000 


Shaft;B Position Release 





oO 
oO 


024-17509-006 


Collar B Position 





ie) 
= 


024-17273-002 


Lock Chip B-Position 





w 
ie) 


023-17054-001 


Lock Spring; B Pos. 





wo 
wo 


023-17192-005 


Stay; Drum Frame Front 





wo 
BK 





024-17046-103 





Stay;Drum Frame 
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Fig.10 Drum Area (2) 
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024-75061-058 


Part Name 


Drum Body A3 


Fig 10. Drum Area (2) 


Remark 


Part Name 


Remark 





024-75063-050 


Drum Body LD 





024-17115-008 


Screen Assy (S) 





023-17004-306 


Light Absorber Strip(328X18) 





024-17003-005 


Hanger Plate; Screen 





024-17011-008 


Block Sheet Assy;A3W 





024-17256-000 


Seal Tape; ASW 





023-17007-003 


Drum Seal 





023-17012-104 


Flange Front 





023-17014-000 


Weight Balance F; A 





023-17262-003 


Weight Balance F; B 





024-17149-000 


Flange Handle 





023-17307-007 


B Position Marking Sticker 





024-17009-003 


Flange Gear 





023-17006-201 


Drum Flange Rear 





023-17011-000 


Weight Balance R; A 





023-17261-007 


Weight Balance R; B 





023-17263-000 


Metal Stopper; Drum 





024-17008-104 


Drum Joint 
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024-17010-109 


Boss;A-Positioning ADJ 





024-75100-053 


Clamp Plate Base Assy (20-29) 





ye) 
oO 


024-17067-100 


*Clamp Plate Base 





ye) 
= 


024-17181-000 


*Clamp Magnet 





iw) 
ine) 


024-17180-004 


*Friction Sheet 





ye) 
wo 


023-17251-001 


*Spring; Clamp Plate Base 





ihe) 
a 


024-17068-107 


*Clamp Plate 





ie) 
ol 


023-17191-106 


*Release Lever; Clamp Plate 





pe) 
o 


023-17069-009 


*Collar D12; Clamp 





ie) 
N 


023-17275-008 


*Spring; Clamp Plate Close 





ie) 
[es) 


024-17071-108 


*Projection Plate 





ie) 
o 


024-17428-006 


*Shaft;Projection Support 





wo 
oO 


023-17344-204 


Light Absorber Strip(65X18) 
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Fig.11 Drum Area (3) 
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Part No. 
023-17025-109 


Part Name 
Bottle Stay 


Fig 11. Drum Area (3) 


Remark : Part No. 


Part Name 


Remark 





030-16404-003 


Ink Distributor 





640-60100-100 


O Ring ; P10-2.4 





023-17254-000 


Ground Plate; Ink 





444-51004-104 


Sensor; YAA81-0070P 





023-75123-056 


Cartridge Guide Assy(6-15) 





023-17155-100 


*Cartridge Guide; Lower 





023-17160-006 


*Maintenance Cap 





023-17158-001 


*Bracket; Ink Bottle Set SW 





023-17157-102 


*Bottle Catch 





023-17026-105 


*Bottle Set SW Ass'y 





023-17249-104 


*Shaft; Rf-Tag Reader; Drum 





€ - | 


023-17248-108 |*Arm; RF-Tag Reader holder; Drum 
023-17250-005 |*Spring; Rf-Tag Reader; Drum 
023-17156-009 |*Holder; Rf-Tag Reader; Drum 
023-17024-005 |*Cartridge Guide; Upper 
444-59002-208 |RF-TAG Reader; Drum 
023-17145-104 |Ink Pump Ass'y 

024-17172-001 |Wire Harness; Drum Inner 
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Fig.12 Drum Area (4) 
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Part No. 


Part Name 


Main Frame; Drum 


Fig 12. Drum Area (4) 


Remark 


Part No. 


Part Name 


Remark 





023-17116-007 


Flange Support Roller; Drum 





023-17197-007 


Lock Ring 4 





024-17027-001 


S-Gap Cam 





023-17333-008 


Spring ; Doctor Roller 





635-17634-001 


Stepped Screw;F6X3;M4X4 





024-17111-100 


Center Shaft 





612-10026-001 


Gear;M1X45X6 





024-17511-000 


Plate;Center Shaft 





023-17229-006 


Base ; Ink Blocking Plate (Front) 





023-17227-003 


Ink Blocking Plate; Front 





015-36317-305 


Shaft Screw; Ink Blocking Plate 





635-17433-103 


Stepped Screw;F4X3;M3X6 





015-36318-000 


Spring; Ink Blocking Plate 





023-17228-000 


Base ; Ink Blocking Plate (Rear) 
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023-17226-007 


Ink Blocking Plate; Rear 





024-75073-056 


Squeegee Unit Assy; A3 (17-31) 





024-17030-100 


*Squeegee Roller; A3 





024-17329-008 


*Doctor Roller; A3 





wk | ek is 
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024-17035-004 


*Ink Drive Shaft; A3 





ye) 
(=) 


023-17041-104 


*Block F; Squeegee 





ine) 
= 


607-03001-001 


*Metal;S4X7X2 





iw) 
ine) 


640-60040-000 


*O Ring;P4-1.9 





ye) 
wo 


024-17126-107 


*Side Frame; Squeegee F Assy 





Po 
a 


023-17336-201 


*Adj. Plate L; Squeegee Gap 





ie) 
oa 


612-10027-008 


*Gear;M0.8X19X4 





Po 
o 


639-00002-000 


*Sheet ;Squeegee Roller 





ie) 
N 


612-10028-101 


*Gear;M0.8X43X3 





ie) 
fee) 


024-17125-100 


*Side Frame; Squeegee R Assy 





NO 
o 


023-17040-108 


*Block R; Squeegee 





wo 
oO 


023-17334-209 


*Adj. Plate R; Squeegee Gap 





wo 
= 


612-10024-106 


*Gear; M1X25X8.5 OWC 





w 
ie) 


023-17294-002 


Fixing Plate; Drive Shaft A3 





[oe] 
wo 





665-02044-002 





Wire Saddle;LWS-0711 
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Rail Area 


Fig.13 Drum 
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024-17063-105 


Part Name 
Slide Rail 


Fig 13. Drum-Rail Area 


Remark 


024-18029-008 


Part Name 
*Catch; Horizontal Screw 


Remark 





023-17062-101 


Drum Support Left; Rail 


024-18014-000 


*Movable Plate 





023-17061-105 


Drum Support Right; Rail 


024-18022-003 


*SW Base Plate 





023-17140-102 


Pre-Pressure Spring; Left; Drum 


024-18028-001 


*Spring; Safety SW 





023-17139-104 


Pre-Pressure Spring; Right; Drum 


024-18027-005 


*SW Plate 





024-17060-009 


Stay;Rail 


045-53013-009 


*Wire Harness; D-Drawer H 





024-17203-004 


Guide;Front Frame R 


024-18020-108 


*D-Lock Lever 





024-17204-000 


Guide;Front Frame L 


024-18021-007 


*Spring; D-Lock 





023-17302-005 


Seal; Drum Set Position 


024-18019-002 


*Shaft;D-Lock 





024-17400-004 


Guide;Front Frame Cover 


024-18012-008 


*Shaft; Horizontal Guide 





024-17278-101 


Bracket; B-Release Base 


024-18015-007 


*Link Plate; Horizontal 





024-17166-109 


Base;B Position Release 


024-17164-106 


*Bracket; D-Lock Sensor 





024-17500-106 


Slide Shaft R Assy 


490-50010-006 


*Solenoid; TDS-08A-4104 





024-17518-005 


Slide Shaft L Assy 


024-17525-001 


*Detection Plate 
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024-17520-107 


Plate;Slide Shaft ADJ 


024-17527-101 


Solenoid Cover 





045-75294-052 


Horizontal Motor Unit Assy (16-47) 


045-50019-006 


Connector Mount 





024-18002-002 


*Base; Horizontal Motor 


045-53004-000 


Wire Harness; Front Lower 
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612-10037-003 


*Gear;M0.8X65X6 





612-10038-000 


*Gear;M0.8X41X6 





16 
17 
18 
19 


024-18011-001 


*Washer 





ye) 
Oo 


612-81304-002 


*Gear;M0.8X16+M0.8X36 





ye) 
— 


490-31013-002 


*Motor; KH42JM2B231 





iw) 
ine) 


024-18001-006 


*Base;Horizontal Movement 





ye) 
wo 


024-18030-006 


*Catch; Horizontal Guide Shaft 





Po 
aN 


024-18010-005 


*Guide; H-Pressure Spring 





ie) 
oa 


024-17524-005 


*Sub Movable Plate 





pe) 
o 


665-04068-006 


*Edging Saddle;TSB-1909L 





ie) 
N 


024-18013-101 


*Bracket; Horizontal Sensor 





ie) 
fee) 


024-18031-002 


*Plate; Horizontal Sensor Cover 





ie) 
o 


444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 





oo 
oO 


045-53013-009 


*Wire Harness; D-Drawer H 





ie) 
= 


024-18017-000 


*Slide Guide; Horizontal 





w 
ie) 


024-18009-007 


*Spring; Horizontal 





wo 
wo 





024-18008-000 





*Horizontal Screw 
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Fig.14 Clamp Area 
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Fig 14. Clamp Area 


Part Name Remark ; Part Name Remark 
045-75301-059 |Clamp Unit (1-10) 
045-75032-055 |*Clamp Cam Assy 
045-75303-051 /**Cam Drive Shaft Assy 
023-75070-050 |*Clamp Motor Assy (3-7) 
023-26000-100 |**Bracket Plate; Clamp Drive 
612-11304-005 |**Gear; M0.8X37+M1X15 
612-81303-006 |**Gear; MO.8X35+M0.8X15 
030-19205-001 /**Support; Clamp Worm 
023-74001-054 |**Motor Assy (CWRS-445PA) 
023-26005-005 |*Bracket ;Clamp Sensor 
444-30008-100 |*Sensor; LG-248NI1 
023-26018-000 /*Wire Harness; Clamp Unit 
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Fig.15 Separator Area 
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045-75300-052 


Part Name 
Separation Fan Assy (1-5) 


Fig 15. Separator Area 


Remark 


023-21001-001 


Part Name 


Release Plate 


Remark 





023-21017-102 


*Base; Separation Fan 


665-02021-606 


Clip; NK-7N Nikko Nylon Clip 





490-41013-108 


*Fan; D12F-24PLH1C13 





023-21018-001 


*Air Nozzle 





023-21393-007 


*light Absorber Strip(35X28) 





045-21702-007 


*Wire Harness; Separation Fun 





023-21016-106 


Air Hose; Separator 





665-02901-002 


Power Band T10 





024-21038-000 


Separator; MZ 





045-21002-005 


Shaft; Separator 





023-21007-000 


Release Lever; Separator 





607-15000-000 


Metal; F8X13/12X5;16X2 





023-21003-004 


Adjustment Plate 





023-21005-007 


Stopper; Separator 





635-17614-205 


Stepped Screw;6X1.7;M4X4 





al Blolml alo] ©] O)N| em} af a|o/nm) = 


020-13114-202 


Fixing Pin 





045-75297-051 


Air Pump Assy (16-31) 





023-21013-409 


*Cylinder Base Bracket; Air Pump 





612-03106-008 


*Gear;M1X80X10 





023-21023-200 


*Timing Plate; Air Pump 
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019-13511-103 


*Arm;Air Pump 





iyo) 
(=) 


023-21021-002 


*Cylinder; Air Pump 





ye) 
= 


019-13517-004 


*Cylinder Valve Il ; Air Pump 





iw) 
ine) 


019-13518-000 


*Cylinder Valve Sheet ; Air Pump 





ye) 
wo 


019-13516-105 


*Piston Head Il;Air Pump 





Po 
a 


640-67340-009 


*O Ring;34-3.6 





ie) 
oa 


019-13512-002 


*Arm Shaft;Air Pump 





pe) 
o 


023-21011-104 


*Adj. Valve; Air blow 





ie) 
N 


023-21010-000 


*Spring; Adj. Valve; Air Blow 





ie) 
fee) 


490-50010-006 


*Solenoid; TDS-08A-1030 





ie) 
o 


045-21005-004 


*Pressure Release Base; Air Pump 





oO 
Oo 


045-21007-007 


*Release Lever; Air Pump 





ie) 
= 


045-21009-000 


*Spring; Release Lever 





w 
ie) 





045-53005-006 





Wire Harness; Rear Lower 





—=/o/o/of/ o/ ao] oa) oa] a] of a] ao |] a] | |] Sy So] pp] = | =] J po] | | | po |] | S| pol pe a] a 




















RZ9-Version 1.0 


Fig.16 Suction Area 
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045-75299-054 


Part Name 
Suction Unit (1-46) 


Fig 16. Suction Area 


Remark 


023-21408-004 


Part Name 
*“MW cam; Wing 


Remark 





020-13116-205 


*P.-E. Pulley; Suction 


612-30001-005 


“Helical gear; M1x16x6 





023-21361-105 


*Shaft; Belt Driven Pulley 


023-21409-108 


*SW cam; Wing 





629-00005-003 


*Flat Belt; 15X0.65X502 


045-21311-105 


“Bracket; P-Ejection Sensor 





023-21322-100 


*M Wing Front 


045-21703-003 


“Wire Harness; P-Ejection Sensor 





023-21324-102 


*S Wing; Front 


444-33010-008 


*PS119ED1 





024-21338-100 


“Wing Shaft 


045-21301-002 


*Suction Base 





023-21328-000 


*Spring; Wing Front 


024-21333-001 


*Feed Plate F 





023-21332-008 


*Spring; Wing Rear 


045-21302-009 


*Suction Plate 





023-21321-103 


*M Wing Rear 


024-21334-008 


*Feed Plate R 





023-21323-106 


*S Wing; Rear 


045-21305-008 


*Pre-Suction Plate 





024-21309-100 


*Belt Roller Plate 


045-21306-101 


*Duct; Suction Base 





024-21341-004 


*Belt Roller 


045-21308-007 


*Fan Base Plate 





023-21329-104 


*link Plate; S Wing 


045-21316-000 


De-Electricity Brush; 180 





023-21331-001 


*link Plate; M Wing 


023-21384-008 


Cover plate; suction cover 





600-50057-006 


*Bearing;Flaw678 ZZA 


023-21801-008 


Seal; Folding Tray Inst.; P.-Rev.-T. 





024-21306-101 


*Drive Shaft Suction 


023-21381-203 


Cover plate; Suction 





030-15249-004 


*Roller (Inner); Transfer Belt 


045-21313-000 


Bracket; P-EJ Cover F 





611-90016-004 


*Pulley; P18S2M6 


045-21312-004 


Bracket; P-EJ Cover R 
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621-00005-005 


*Belt; 40-S2M-172 


020-13114-202 


Fixing Pin 





ye) 
(=) 


045-21315-003 


*Bracket; Suction Motor 


045-53005-006 


Wire Harness; Rear Lower 


—3—/p/o/4/4/4)/ 4/4) 4) a) a) a] a) a} a a} a a] a a a 





ye) 
= 


444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 





iw) 
ine) 


024-74008-056 


*Suiction Motor Assy 





ye) 
wo 


613-10005-001 


*Pulley Gear; 0.8X45+28S2M 





Ro 
a 


045-21701-000 


*Wire Harness; Suction Unit 





ie) 
oa 


045-21704-000 


*Wire Harness; Pre.-Suction Unit 





Ro 
oO 


490-41014-007 


*Fan; E1033H24BYAZ-33 





ie) 
N 


024-21325-106 


*Base; Wing Drive 





ie) 
fee) 


612-50005-007 


*Worm gear; M1x12x1 





ie) 
o 


023-21411-102 


“Wing Shaft Suction 





(ee) 
oO 


607-13000-402 


*Metal;F6X10/9X6:12 X 1.5 





wo 
= 


612-10035-000 


*Gear; M0.5x21x6 





w 
Ne) 


490-33015-100 


*Motor; PM42L-048-ZVS6 





wo 
wo 





023-21410-106 





*W Cam Shaft; Wing 
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Fig.17 Paper Receiving Tray Area 
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Part No. 
023-75095-052 


Part Name 
P.-Rev.-T Unit(1-23) 


Fig 17. Paper Receiving Tray Area 


Remark 


Part No. 


Part Name 


Remark 





023-21608-003 


*Back Stopper; P.-RCV.-T 





018-33151-203 


*Fence Cushion 





023-21634-101 


*Shaft; Fence 





023-21635-108 


*Slide Base; P.Rev.-T. 





023-21637-003 


*Slide Plate(Lower); P.-Rcv.-T. 





023-21638-000 


*Plate Spring; P.-Rev.-T 





023-21636-007 


*Slide Plate(Upper); P.-Rev.-T. 





023-21621-000 


*Lever; Paper Guide; P.-Rev.-T. 





OO; CO!|N/ DM) oOo} &]/ ow] Pp) — 


023-21607-201 


*Paper Guide R; P.-Rcv.-T. 





— 
[o) 


023-21606-205 


*Paper Guide F; P.-Rcv.-T. 





023-75147-052 


*Flap ; P.-Rev.T. Ass'y 





023-21614-003 


*“Flap Cover; P.-Rev.-T. 





023-21615-204 


““Holder; Flap; P.Rev.-T 


pl Al BR) alalwlwloa)wlwlow)/a}ala 





023-21612-108 


*“Flap; P.-Rev.-T 





023-21613-007 


““Balancer; Flap; P.-RCV.-T. 


paren peed 
NO} Pe 





023-21639-006 


*Slide Rail; Paper Guide; P.-Rev.-T. 





023-21640-004 


*Slide Rail; Paper Stopper; P.-Rcv.-T. 





023-21603-303 


*Side Frame R; P.-Rev.-T. 





023-21602-307 


*Side Frame F; P.-Rev.-T. 





11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


023-21633-105 


*Ground Plate; Slide Rail; P.Rev.-T. 





ye) 
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023-21601-106 


*Paper Receiving Tray 





ine) 
= 


023-21802-004 


*Seal; P.-Pcv.-T:Folding Pic 





iw) 
ine) 


023-21643-003 


*Bracket; Magnet Catch; P.-Rev.-T. 





ye) 
wo 


660-05000-018 


*Magnet Catch;SM-50P 
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Fig.18 Scanner Area 
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045-97000-001 


Part Name 
Scanner Unit; 600M II (Fig 18, Fig 19) 


Fig 18. Scanner Area (1) 


Remark 


045-30100-001 


Part Name 
“Lens Assy 


Remark 





045-97001-008 


Scanner Unit; 600HB (Fig 18, Fig 19) 


021-17593-102 


“Cover; Lens Assy 





021-17568-108 


*Blind Cover;Guide 


024-30007-001 


*Flat Cable; ASM-Main I/F 600 





021-75014-007 


*Sponge;Blind Cover Guide 


Alo}oafoa 


021-17543-105 


*Plate-APS-Sensor 





021-17525-000 


*Screw;Scr-M3-1.6 


021-51122-100 


“Harness; Empty Sensor 





021-17545-205 


*Adj. Plate; PLT-ADJ-GLASS 


021-17544-101 


*Plate; Plt-Ccd-Cable; Scanner 





444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 


any 


021-17569-007 


*Guide Bracket; Guide-Ffc-Frame 





021-17129-104 


*Spring; Actuator 


021-17517-007 


*Sponge; Spng-Ccd-Cable 





023-30073-007 


*Actuator 2; Scanner 


021-17547-100 


*Guide Plate; Plt-Ccd-Cable2 





023-30071-004 


“Bracket; Stage cover closing sensor 


045-30008-008 


Bracket; Flat Cable Guide 





023-30003-009 


Bracket; FB Scanner 


om|—-|}/-3| =|/~| =| p 


665-00310-007 


FFC Clamp; FC-45 





021-17567-004 


*Bracket; HP-SENS; Scanner 





021-51121-007 


*Wire Harness;ASM-H.Psens 





024-30002-107 


Hinge Bracket; Flat Bed 


021-50535-100 


*PCB;Pba-Chukei 





021-17538-306 


*Frame; Frm-Upper; Scanner 


021-17546-104 


*Plate; Plt-Hinge; Scanner 





021-17515-004 


*Sponge; Spng-Pg-1 


045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 
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021-17516-000 


*Sponge; Spng-Pg-2 





021-17516-000 


*Sponge; Spng-Pg-2 





021-17585-002 


*Tape-Frm-U; Scanner 





021-17514-008 


*Mylar; Mlr-Frame-U; Scanner 
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021-17516-000 


*Sponge; Spng-Pg-2 





ye) 
[o) 


021-17531-107 


*Sponge; Spr-Glass-R 





ye) 
= 


021-17530-100 


*Sponge; Spr-Glass-F 





iw) 
ine) 


021-17510-207 


*Stage Glass; Gls-Platen 





ne) 
wo 


021-17512-005 


*Shading Plate;E-20 





Po 
aN 


021-17553-003 


*Cover; CVR-LENS-UNIT 





ie) 
oa 


024-30008-008 


*ASM-APS-Sensor-M 





pe) 
o 


021-53142-001 


*Sensor;Ey3A-1061 





ie) 
N 


*RLMC-05TVO 





ie) 
fee) 


*EDS-0607M 





ie) 
o 


024-30009-101 


*Harness; ASM-Size Sensor-M 





wo 
Oo 


024-30010-207 


*Harness; ASM-SISESENS-MI 





wo 
= 


045-50008-004 


*CCD Unit; PBA 600M 





wo 
ine) 





021-17592-106 





*Band; Lens Assy 
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Fig.19 Scanner Area (2) 
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Part Name 
*Washer; WAS-082-120-050PW 


Fig 19. Scanner Area (2) 


Remark 


021-17584-006 


Part Name 
*Belt;ST1116060 


Remark 





021-17575-007 


*Pulley; Ply-S1.5M-90-30 


021-17583-000 


“Belt; ST1173060 





021-17505-203 


*Bracket; K-BKT-M; Scanner 


021-17540-106 


“Bracket; Pulley; BKT-DV 





021-17541-102 


*Bracket; FB Pulse Motor; BKT-MOT 


021-17579-002 


*Shaft; Pulley; Sft-Dv 





021-53201-008 


*Motor;Kh42Jm2B154 


021-17557-106 


“Bracket; BKT-WIRE-HOLD 





045-53014-005 


*Wire Harness; FB Pulse Motor 


021-17529-005 


*Plate Spring; Spr-Mir-2 





021-17501-208 


*Frame; Assy-Frame-Lower 


045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 





021-17554-107 


“Frame; Carriage 1;Frm-Cr1 





021-50536-106 


*Inverter;Pws-Pxz170E4-B 





021-17558-102 


*Cover; Inverter; CVR-INV 





021-17518-003 


*Mylar; Inverter; Mlr-Inv 





021-17509-004 


*Mirror; Carriage 1; Mir-1 





021-17555-103 


*Adj. Bracket Rear; BKT-ADJ-CR1 





021-17528-009 


*Plate Spring; Mirror 1; Spr-Mir-1 





021-17589-008 


*Sponge; Mirror 1; Spng-Mir 





021-17559-109 


*Adj. Bracket Front; BKT-ADJ-CR1-F 





021-17564-005 


*Slide Guide; Sllde-Bush; Carriage 





021-17570-005 


*Guide Bracket; Guide-Ffc-Cr1 





3] |=] 3] a|e/a]8) =] So] eo] ~]o| or] a] eo] 1) = 


021-17556-002 


*Reflector 





iyo) 
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*RLMC-O05T VO 





ye) 
— 


021-51120-000 


“Wire Harness;Assy-Ffc 





iw) 
ine) 


021-53143-105 


*Lamp;Uxfl-08Yg37P2 





ye) 
wo 


021-17560-107 


“Frame; Carriage 2;Frm-Cr2 





Po 
a 


021-17561-103 


*Bracket F; BKT-SIIDE-CR2-F 





ie) 
oa 


021-17581-007 


*Mirror 2; Carriage 2 





pe) 
o 


021-17523-007 


*Support Shaft; Sft-Cr2; Carriage 2 





i) 
N 


021-17506-102 


*Bracket Rear; Pulley; K-DV-R 





ie) 
fee) 


021-17582-003 


*Pulley; Dv-19-H5-W0.25 





ie) 
o 


021-17565-001 


*Guide Pulley; Ply-Turn 





oo 
oO 


021-17562-207 


*Bracket Front;Pulley; BKT-DV-CR2-F 





ie) 
= 


021-17521-101 


*Pulley Drive Shaft; Ply-Drive 





w 
Ne) 


021-17507-109 


*Wire Front; Wr-7X7-S-F 





wo 
wo 


021-17508-105 


*Wire Rear; Wr-7X7-Z-R 





wo 
BK 





021-17574-000 





*Pulley; Ply-S1.5M-75 
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Fig.20 Master-Making Area (1) 
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045-75034-058 


Part Name 
Master Making Unit A3(Fig 20, Fig 21) 


Fig 20. Master-Making Area (1) 


Remark 
023-28003-107 


Part Name 
Bracket; Slide Lock; M.-M. 


Remark 





023-75145-050 


*Write Pulse Motor Ass'y; SU (#1-5) 


023-281 22-203 


Shaft; Stopper; M.-M. 





023-28195-103 


**Bracket; Write Pulse Motor 


023-28121-002 


Hook Stopper; Handle; M.-M. 





490-33015-100 


*“Motor; PM42L-048-ZVS6 


023-28339-008 


Spring; Stopper; M.-M 





613-10002-002 


*“Gear Pulley; M0.5X130+17-2 


490-50006-106 


Solenoid; Tds-10A-1056 





620-80001-008 


“Belt; 256-2GT-4 


021-51029-208 


Push Button SW Ass'y 





611-90010-006 


**Pulley Ass'y; P40-2Gt-5 


023-281 19-008 


Cover; M.-M. Unit Safety SW 





023-28016-004 


*Bracket; PCB; M.-Making 


023-28202-207 


Bracket; M.-M. Unit Safety SW 





023-28401-005 


*Bracket Bottom; Master Making PCB 


023-28403-008 


*Spring; Safety SW /Drum&Mm 





045-28001-004 


*Master Making PCB 2 


023-28404-004 


*Bracket; M.-M. Unit set SW 





023-28239-208 


*Wire Harness; M.-M Unit 


023-53025-000 


Safety SW Ass'y ; M-M,M-Rmv. Unit 





023-28222-003 


Front Cover; M.-M. Unit 


444-30002-101 


Sensor GP1A75ER 





023-28944-009 


Seal;Setting Master;Pic. 


045-53004-000 


Wire Harness; Front Lower 





023-28428-000 


Seal; Master Making Unit Cover 


665-02044-002 


Wire Saddle;LWS-0711 


a /a}/oa/a}a}/ alsa] alp] ajay ajasya 





023-17063-205 


Slide Rail 





023-28001-007 


Bracket Front Upper; Rail; M.-M. 





023-17139-104 


Pre-Pressure Spring; Right; Drum 





023-28002-003 


Bracket Rear Upper; Rail; M.-M. 





023-17140-102 


Pre-Pressure Spring; Left; Drum 





023-28402-206 


Slide Rail 2 





Z| |=] 3] a|e]a]8] =] S] 0] e]~] o] or] »] oo] 10) = 


023-28084-000 


Bracket Front Bottom; Rail; M.-M. 





ye) 
(=) 


023-28012-009 


Bracket Rear Bottom; Rail; M.-M. 





ine) 
— 


030-16109-001 


Shaft Holder; Left 





iw) 
ine) 


030-16108-005 


Shaft Holder; Right 





ye) 
wo 


023-28086-002 


Positioning Pin; Rear; M.-M 





Po 
aN 


635-10004-100 


Stepped Screw;F5X5;M3X3 





ie) 
oa 


023-28085-006 


Bracket; Drawer Connector; M.-M. 





pe) 
o 


045-53002-104 


Wire Harness; TPH Drawer Connector H 





ie) 
N 


023-28199-001 


Guide Lower; Flexible Wire; M.-M 





ie) 
fee) 


023-28117-005 


Guide Upper; Flexible Wire; M.-M 





ie) 
o 


023-28010-006 


Guide Bracket;Wire Harness; M.-M. 





wo 
oO 


023-28353-000 


Holding Plate; Wire Harness; M.-M. 





wo 
= 


023-28238-104 


Flexible Wire; M.-M 





w 
ie) 





023-28200-000 





Guide Roller; Wire Harness; M.-M. 
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Master-Making Area (2) 


Fig.21 
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023-28150-304 


Part Name 


*Frame; M-M Upper Unit 


Fig 21. Master-Making Area (2) 


Remark 


045-28006-006 — 


Part Name 
**TPH303R14 


Remark 





023-28157-104 


*Shaft; Handle; M-M Up 


023-28021-202 


**Plate T-Rear; TPH 





023-28236-004 


*Hook Lever; M.-M Up 


023-28022-209 


**Plate T-Front; TPH 





023-28237-000 


*Hook; M.-M Up 


023-28175-200 


**Bracket; TPH Brush; TA3 





023-28356-000 


*Hook Spring; M.-M Up 


023-28411-000 


““De-electricity Brush; TPH A3 





023-28253-103 


*Pushing Plate R; Set-Guide Plate 


023-28024-104 


*“Holding Roller; TA3 





023-28152-005 


*Spring Hook Bracket Rear; TPH Pressure 


607-10005-004 


**Metal;F8x10x3;11.2x0.6 





023-28156-000 


*Spring Rear; M.-M Up 


488-90030-206 


**Ground Wire; U3-55-R3 





023-28252-107 


*Pivot Support Plate Rear; M.-M Up 


019-11812-106 


*Lock Ring 





023-28154-202 


*Shaft; M.-M Upper Unit 


607-15007-005 


*Metal;F8X12X7;16X1.5 





023-28215-201 


*Pushing Plate F; Set-Guide Plate 


023-75143-057 


“TPH Pressure Motor Assy SU 





023-28381-004 


“Bracket Front; TPH Pressure spring 


023-28168-106 


**Bracket; TPH Pressure Motor 





023-28155-004 


*Spring Front; M.-M Up 


023-28165-000 


**Cam; TPH Pressure 





023-28151-106 


*Pivot Support Plate Front; M.-M Up 


612-10010-008 


**Gear;M1X20X6 





023-28177-202 


*Safety Stopper; M.-M Up 


023-28166-103 


**Shaft; TPH Pressure Cam 





023-28426-202 


*Seal; Master Making Unit 


607-13000-402 


**Metal;F6X10/9X6:12 X 1.5 





023-28418-005 


*Upper Bracket A3; Master End Sensor 


023-28361-003 


**Pressure Detection Plate; TPH 





023-28431-001 


*light Absorber Strip(21X15) 


444-30008-100 


**Sensor; LG-248NI1 
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023-28427-004 


*Cover; Master End Sensor 


023-28213-101 


**Shaft; Gear; TPH lift Motor 





ye) 
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444-42030-305 


*Sensor (Rev); KH0854-01 


612-80006-008 


**Gear;M0.8X25+M0.8X14 





ye) 
— 


023-28162-000 


*Bottom Cover; TPH; M.-M. 


023-28433-101 


**Shaft; Gear 8; TPH lift Motor 





iw) 
ine) 


023-28410-004 


*De-Electricity Brush ; A3 


612-80007-004 


**Gear;M0.8X25+M1 X14 





ye) 
wo 


023-28158-305 


*Pivot Shaft; TPH 


612-80008-000 


**Gear; M0.8X20+M0.8X14 





Po 
a 


023-28160-008 


*Pressure Release Plate; TPH Press 


023-74001-054 


*“Motor Assy (CWRS-445PA) 





ie) 
oa 


023-28159-301 


*Pressure Lever Bracket; M.-M Up 


030-19205-001 


*“Support; Clamp Worm 





Ro 
o 


045-28004-003 


*TPH Pressure Spring; 50 


023-28172-006 


*“Holding Plate; Worm Gear 





ie) 
N 


023-28173-304 


*TPH Alignment Shaft 


045-28202-000 


“Wire Harness; M.-M Upper Unit 





ie) 
fee) 


607-10008-003 


*Metal;F10X14X10;18X2 


023-28328-103 


*Gear Cover; M.-M UP 





045-75307-057 


“TPH Assy A3 600 


023-28942-103 


*Seal; TPH Cleaning; Pic. 





ie) 
o 


023-28174-505 


*““TPH Holder; TAS 


023-28423-009 


Seal; TPH; Pic. 





w 
Oo 


023-28413-100 


**TPH Pressure Assist Plate; A3 


023-28424-005 


Seal; TPH; Eng. 





wo 
mare 


023-28412-201 


**TPH Boss 


023-28425-001 


Seal; TPH; Ch. 





w 
ie) 


023-28315-206 


**Protection Plate; TPH connector TA3 


023-28382-205 


*Bracket; TPH Drawer Connector UP 





wo 
wo 





635-10005-203 





“Stepped Screw;F6X7.2;M3X4 
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023-28078-000 





*Spring; Drawer Connecter 
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635-10002-107 


Part Name 
*Stepped Screw;F4X4.5;M3x4 


Fig 21. Master-Making Area (2) 


Remark 


Part Name 


Remark 





045-28201-100 


*TPH Drawer Connector U; M.-M Up 





665-02043-006 


“Wire Saddle;LWS-1316 





023-28435-007 


*Spring; TPH Alignment Shaft 





045-28003-007 


*Bracket; Sub-Power Supply PCB 





045-28002-000 


*Sub-Power Supply PCB 





045-28203-006 


“Wire Harness; Sub-Power Supply PCB 
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Fig.22 Master-Making Area (3) 
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Part No. 
023-28092-207 


Part Name 
*Rear Frame; M.-M Unit 


Fig 22. Master-Making Area (3) 


Remark 


Part No. 
607-10006-000 


Part Name 
*Metal;F6X8X4;10X1 


Remark 





023-75165-050 


*Front Frame; M.-M. Unit 


023-281 14-200 


*M Set Guide Plate B;A3 





023-28338-109 


*Shaft; Handle; M-M 


023-28228-109 


*Spring B Rear; M Set Guide Plate 





023-28070-009 


*Handle; M.-M. 


023-28036-200 


*Shaft; M Set Guide Plate 





023-28343-005 


*Guide; Handle; M.-M. 


023-28115-207 


*Spring B Front; M Set Guide Plate 





023-28206-105 


*Hook Left; Handle; M.-M. 


023-28229-105 


*Stopper Front; M.-M Unit 





023-28071-102 


*Hook Right; Handle; M.-M. 


023-28247-103 


*Stopper Rear; M.-M Unit 





023-28207-004 


*Actuator plate; M.-M. Set Sensor 


023-28396-001 


“Bracket; Stopper; M Set Guide Plate 





023-28072-001 


*Spring; Hook; M-M 


023-28397-105 


*Shaft; Stopper; M Set Guide Plate 





023-28336-009 


*Handle Stopper; M.-M. 


023-28398-004 


*Stopper; M Set Guide Plate 





635-17423-108 


*Stepped Screw;F4X2.2;M3x4 


023-28399-000 


*Stopper Spring; M Set Guide Plate 





023-28209-007 


*Spring; Handle; M-M 


023-28006-106 


*Master Flange; Front 





023-28082-007 


*Positioning Pin; Front; M.-M 


444-59006-203 


*“RF-Tag Reader; Master 





023-28013-200 


*Bottom Stay; M.-M Unit 


023-28232-009 


“Base Bracket; Stopper; M.-M. Close 





023-28251-003 


*Slide Guide 2; M.-M. 


023-28231-002 


*Stopper; M.-M. Close 





023-28074-101 


*Reinforcement Plate; M.-M. Frame 


635-17613-209 


*Step Screw; D6X1.5; M3X4.5 





023-28073-008 


*Lower Stay; M.-Making 


023-28233-005 


*Stopper Spring; M.-M Close 





023-28245-003 


*Reinforce Plate; Lower; M.-M. Unit 


023-28377-007 


*Rear Cover; M.-M. Unit 





por reel rest (emir ere er Ur eer reer te er 
wolol!]nl|o!lal Al ol pr) alo] OC] P/N) Oe) ay, RR) oe; m) 


023-28124-109 


*Master Roll Holder; Bottom 


023-75137-057 


*Master Roll Holder Assy A3(52-64) 





ye) 
(=) 


023-28210-005 


*Master Guide Roller 


023-28130-001 


**Eulcrum Plate; Master Roll Holder 





ye) 
— 


023-28015-008 


*Box Stay; M.-Making 


023-28131-105 


**Shaft; Master Roll Holder 





iw) 
ine) 


014-15011-004 


*De-Electricity Bar ; M.-M.; A3 


023-28132-101 


**L_ever Shaft; Master Roll Holder 





ye) 
wo 


023-28417-009 


*Lower Bracket; Master End Sensor 


023-28371-009 


**Master Holder Base; A3 





Ro 
K 


444-42029-200 


*Sensor (Send); KH0854-00 


023-28133-000 


**Lever; Master roll Holder 





023-751 14-057 


*Write Roller Assy A3(25-27) 


023-28135-003 


“Lever Spring; Master Roll Holder 





ie) 
oa 


023-28037-206 


**Write Roller; D23-A3 


023-28134-007 


**Hook; Master Roll Holder 





Ro 
o 


019-35025-208 


**Liner 


023-28394-009 


**Reinforcement Plate; Master Holder Base 





ie) 
N 


023-28432-105 


**Write Roller liner 3 


023-28136-000 


*“Guide Spring; Master Holder 





ie) 
fee) 


601-10228-000 


*Bearing;6900ZZNR 


023-28372-005 


*“Damper Case; Master Holder 





NO 
o 


023-28342-106 


*Bracket Front; Write Roller 


610-00022-003 


““Damper; 2G50-C-10HG 





oO 
oO 


611-90012-009 


*Pulley; P70-2Gt-5 


023-28007-005 


*“Master Flange; Rear 





[ee] 
= 


023-28341 -002 


*Bracket Rear; Write Roller 


019-15255-007 


*“Guide Flange;Master Holder 





wo 
ie) 


023-28380-008 


*Pressure Plate; Write Roller 


023-28378-100 


“Support Plate; Rear Frame; M.-M 





wo 
wo 





023-28045-101 





*Stocker Roller; A3 
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665-02044-002 





*Wire Saddle;_LWS-0711 
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Fig.23 Master-Making Area (4) 
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Part No. 
030-16108-005 


Part Name 
*Shaft Holder; Right 


Fig 23. Master-Making Area (4) 


Remark 


Part No. 
023-28058-106 


Part Name 
**Cutter Guide Lower; A3 


Remark 





030-16109-001 


*Shaft Holder; Left 


023-28184-101 


*“Shaft; Stoker roller Upper; A3 





023-28076-104 


*Shaft; Drawer Connector; M.-M Unit 


023-28190-209 


**M Transfer Roller; Wide Width 





023-28148-105 


*Hook Shaft; M.-M Unit 


023-28191-205 


**M Transfer Roller; Middle Width 





023-28014-109 


*Upper Stay; M.-M Unit 


023-28093-106 


*“Shaft; Load Roller Upper; A3 





023-28367-001 


*Guide Block; M.-M. Unit Mount 


023-28192-201 


**M Transfer Roller; Short Width 





023-28046-108 


*M. Loading Roller; A3 


023-28340-006 


““Guide; Master Loading 





023-17197-007 


*Lock Ring 4 


444-39000-004 


**Sensor; E-3674 





612-10103-006 


*Gear;M0.8X13X5 


023-75081-051 


*Cutter Unit 





023-28044-105 


*Shaft; M. Loading Roller 


023-28421-200 


“Cutter Unit(rotary) 





023-28405-108 


*Bracket; De-Elect. Brush; M Loading 


023-28327-204 


**Master Guide Plate A;A3(D23) 





023-28415-006 


*De-Electricity Brush; M Loading 


023-28946-001 


*Seal; Pos. Leading Edge Of Master; Pic 





023-28048-100 


*Load Roller; A3 


635-10007-109 


*Stepped Screw;F5X3;M3X3 





023-28051 -004 


*Guide Plate; Stoker 


023-28323-004 


*Cutter Cover 





023-28052-000 


*Hook Spring; Stoker Guide Plate 


023-28053-104 


*Cover; Master Pos. Sensor 





023-28194-107 


*Holding Plate R; Stoker Guide Plat. 


023-28317-004 


*Master Set Guide Bar 





607-15005-002 


*Metal; F8X10X8; 12X1.5 


023-28214-108 


“Bracket; Set sensor; M.-M Upper 





612-10104-002 


*Gear;M0.8X16X5 


444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 
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023-28383-104 


*Fulcrum Plate; Master Stocker 


444-33003-109 


*Sensor; ON-171-A8 





ye) 
(=) 


023-28380-008 


*Pressure Plate; Write Roller 


023-28242-101 


*Wire Harness; M Pos. Sensor 





ye) 
— 


023-28141-003 


*Fulcrum Lever; Stoker 


665-02044-002 


*Wire Saddle;_LWS-0711 
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iw) 
ine) 


490-50007-102 


*Solenoid; TDS-O9SL-59A 





ye) 
wo 


610-00022-003 


*Damper; 2G50-C-10HG 





Po 
aN 


023-28376-205 


*Bracket; Gear Shaft; M Loading 





ie) 
oa 


612-10106-005 


*Gear;M0.8X34X4 





Ro 
o 


612-10105-009 


*Gear;M0.8X16X4 





023-75144-053 


*Load Pulse Motor Assy 





i) 
N 


023-28196-100 


**Bracket; Load Pulse Motor 





we) 
fee) 


490-33015-100 


*“Motor; PM42L-048-ZVS6 





NO 
o 


612-80019-002 


**Gear;Mx0.5X89+M0.8X34 





a 
oO 


612-80018-006 


**Gear;M0.8X36+M0.8X18 





023-75140-058 


*Master Guide Assy (31-40) 





wo 
mare 


607-10006-000 


**Metal;F6X8X4;10X1 





w 
ie) 





023-28057-100 





*“Cutter Guide Upper; A3 
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Fig.24 Master-Removal Area (1) 
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023-75097-357 


Part Name 
Disposal Box Unit (1-7) 


Fig 24. Master-Removal Area (1) 


Remark 


Part Name 


Remark 





023-24036-108 


*Cover; Disposal Box 





023-24035-403 


*Disposal Box 





023-24140-304 


*Box Lever; Disposal box 





045-24001-000 


*Lock Lever; Disposal Box 





023-24148-003 


*Handle Spring; Disposal Box 





030-19408-107 


*Spring; Box Cover; Disposal Box 





023-24143-109 


*Seal; Disposal Instruction; Pic 





023-24132-000 


Bracket; M.-Rmv. 
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023-24103-000 


Cover; M.-Rmv. 
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Fig.25 Master-Removal Area 
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Part No. 
023-75135-259 


Part Name 
Master Removal Unit (Fig25,Fig26) 


Fig 25. Master-Removal Area (2) 


Remark 


Part No. 


Part Name 


Remark 





023-24021-305 


*Housing; M.-Rmv. 





023-24128-002 


*Bracket ; Housing; M.-RMV. 





023-24144-105 


*Shaft; M-Rmv Guide 





023-24145-004 


*M-Rmv Guide A 





023-24146-000 


*M-Rmv Guide B 





023-24147-007 


*Spring; M-Rmv Guide 





023-24130-007 


*Hook F; M-Rmv Roller 





023-24131-003 


*Hook R; M-Rmv Roller 





023-24137-001 


*Spring Hook R; Trans. Roller; M-Rmv 





023-24066-104 


*Shaft; Plate Pulley; M-Rmv 





023-24129-009 


*Holding Plate; Pulley; M.-Rmv. 





023-24062-109 


*Plate; M.-Rmv. Pulley 





023-24061-102 


*Pulley; M-Rmv 





023-24063-300 


*Shaft; Pulley; M-Rmv 





023-24067-003 


*Spring; Plate Pulley; M-Rmv 





628-21401-009 


*Transfer Belt 2; 2X140 





023-24057-105 


*Master Removal Roller (UP) 





023-24025-300 


*Pulley Shaft; M.-Rmv 
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607-10009-000 


*Metal;F6X10X6.5;12X1.5 





iyo) 
(=) 


023-24058-004 


*Spring A Front; M-Rmv. Roller 





ye) 
— 


023-24059-000 


*Spring A Rear; M-Rmv Roller 





iw) 
ine) 


612-10001-009 


*Gear;M1.25X22 





ye) 
wo 


612-10002-005 


*Gear;M1.25X12 





Po 
aN 


612-10003-001 


*Gear;M1.25X9 





ie) 
oa 


023-24026-005 


*Bracket Master Loading Sensor A3 





ye) 
o 


444-43007-200 


*Master Loading Sensor 





ie) 
N 


023-24056-001 


*Bracket; M.-RMV. Sensor 





ie) 
fee) 


444-41002-200 


*Sensor;OS665633-703 





NO 
o 


444-30008-100 


*Sensor; LG-248NI1 





oO 
oO 


*Washer; D6 





[ee] 
= 


023-17197-007 


*Lock Ring 4 





[e) 
ie) 


023-24100-108 


*Wire Harness; M-Rmv 





[oe] 
wo 





665-01212-009 





Reuse Band ; RSG-130 
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Fig.26 Master-Removal Area (3) 
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023-24002-203 


Part Name 
*Side Frame F; M.-Rmv. 


Fig 26. Master-Removal Area (3) 


Remark 


023-24084-102 


Part Name 


*Shaft H; Gear 


Remark 





023-24009-208 


*Side Frame R; M.-Rmv. 


612-10019-005 


*Gear; M1.25X16X4.5 





023-24016-107 


*Stay A; M.-Rmv. 


612-10020-003 


*Gear; M1.25X16X8.5 





023-24017-200 


*Stay B; M.-Rmv. 


023-24091-109 


“Bracket; Compressing Motor 





023-24043-007 


*Bracket; Master removal unit 


030-19205-001 


*Support; Clamp Worm 





023-24099-304 


*M Compression Plate 


023-74001-054 


*Motor Assy (CWRS-445PA) 





607-16001-000 


*Metal;F10X15/14X6;18X2 


612-81303-006 


*Gear; M0.8X35+M0.8X15 





612-12701-008 


*Gear; M1X71X14 


023-24097-107 


*Gear Cover; Compression Plate 





030-19242-101 


*Bracket A; Compression Gear 


612-81602-003 


*Gear; M1X17+M0.8X61 





030-19243-108 


*Bracket B; Compression Gear 


612-81401-008 


*Gear; M0.8X17+M0.8X49 





023-24030-100 


*Master Removal Roller 


612-11103-000 


*Gear; M0.8X15X7 





023-24124-104 


*Hook Shaft; M Removal Roller Lower 


023-24074-000 


“Bracket; FG Sensor; Compression Plate 





023-24125-208 


*Holding Plate Front; M.-Rmv. 


444-30008-100 


*Sensor; LG-248NL1 





023-24127-200 


*Holding Plate Rear; M.-Rmv. 


023-24134-100 


*Spring; Safety SW; M-Rmv Unit 





635-10006-102 


*Stepped Screw;F5X10.8;M3X3 


023-24135-009 


*Set Plate;Safety SW; M.-Rmv. 





023-24126-000 


*Roller; Hook; M.-Rmv. 


635-18513-100 


*Stepped Screw;F5X1.5;M3X3 





607-15000-400 


*Metal; F8X12/11X10: 15xX2 


023-53031-000 


“Safety SW Assy; M.-Rmv. 





612-10004-008 


*Gear;M1.25X12X7 


023-17197-007 


*Lock Ring 4 
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023-24121-105 


*Link Plate; M.-Rmv. 


023-24101-007 


*Wire Harness M; M-Rmv Unit 





ye) 
(=) 


023-24119-003 


*Guide Plate; Disposal Box 


023-24102-003 


*Wire Harness U; M-Rmv Unit 





ye) 
= 


023-24120-001 


*Manual Compression Lever 


023-24166-109 


*Box Guide R; M.-Rmv. 
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iw) 
ine) 


607-15000-000 


*Metal; F8X13/12X5;16X2 





ye) 
wo 


023-241 13-102 


*Release Lever; M.-Rmv. 





Po 
a 


023-241 17-000 


*Knob; Release Lever; M.-Rmv. 





ie) 
oa 


023-24136-102 


*Stopper Boss 





Po 
o 


023-241 18-007 


*Spring; M.-Rmv Release Lever 





i) 
N 


023-74002-050 


*Suction Motor;Ccwrs-55PH 





ie) 
fee) 


613-11300-007 


*Pulley Gear; 0.8X31+53S2M 





ie) 
o 


621-00001-000 


*Belt; 40-S2M-290 





wo 
oO 


612-10006-000 


*Gear;M0.8X60+M0.8X16 





ao 
mare 


612-10005-004 


*Gear;M0.8X54 





w 
ie) 


023-24133-103 


*Bracket; Gear; M.-RMV. 





wo 
wo 


612-10018-009 


*Gear; M0.8X25 





wo 
BK 





607-13000-402 





*Metal;F6X10/9X6:12 X 1.5 
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Fig. 27 Electrical Component Area (1) 
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045-75321-050 


Part Name 
Panel Unit; RZ9 Eng. 


Fig 27. Electrical Component Area (1) 


Remark 


045-37023-002 


Part Name 
*Shield Mylar Sheet C; Mode Key 


Remark 





045-75322-056 


Panel Unit; RZ9 Pic. 


024-37137-105 


“Mode Key PCB 





045-75323-052 


Panel Unit; RZ9 Ch. 


045-37022-006 


*Shield Mylar Sheet B; SW PCB 





045-37026-109 


*Frame; Panel 


045-37001-106 


*SW PCB 





045-37013-007 


*Sheet; Panel Mode Key Eng. 


045-37021-000 


*Shield Mylar Sheet A; Sub-SW PCB 





045-37014-003 


*Sheet; Panel Mode Key Pic. 


045-37028-004 


*Sub-SW PCB 





045-37015-000 


*Sheet; Panel Mode Key Ch. 


045-37024-009 


*Grounding Plate A; Panel 





045-37017-002 


*Sheet; Print Control Eng. 


023-43775-400 


*LCD Control Unit 





045-37018-009 


*Sheet; Print Control Pic. 


045-37025-005 


*Grounding Plate B; Panel 





045-37019-005 


*Sheet; Print Control Ch. 


045-53008-005 


Wire Harness; Panel Unit 





045-37020-003 


*Numeric Display Cover 


045-34002-004 


Bracket; Front Cover SW 





023-37056-000 


*Wake-Up Key 


660-05000-018 


Magnet Catch;SM-50P 





023-37046-005 


*Reset Key; Eng. 


023-34053-205 


Bracket; Sensor; Front Cover 





023-37047-001 


*Reset Key; Pic. 


444-30010-007 


Sensor; LG285D1 





023-37048-008 


*Reset Key; Ch. 


045-50032-002 


Main Power SW Assy 





023-37036-000 


*Stop Key; Eng. 


023-50024-002 


Bracket; Rf-Tag PCB 





023-37037-006 


*Stop Key; Pic. 


045-50007-202 


RF-Tag PCB 





023-37038-002 


*Stop Key; Ch. 


045-53004-000 


Wire Harness; Front Lower 





023-37050-100 


*Print Mode Key 


045-53013-009 


Wire Harness; D-Drawer H 





023-37041-003 


*Test Print Key; Eng. 


023-53003-006 


Wire Harness; Master Rf-Tag 





023-37042-000 


*Test Print Key; Pic. 


023-50022-000 


Bracket; Counter 





023-37043-006 


*Test Print Key; Ch. 


492-00001-108 


Counter 





023-37031-008 


*Start Key; Eng. 


045-50031-006 


Wire Harness; Main Power SW 





023-37032-004 


*Start Key; Pic. 


665-02044-002 


Wire Saddle;LWS-0711 





023-37033-108 


*Start Key; Ch. 


665-04002-005 


Square Bushing 





045-37004-105 


*Print Control Key 


665-04055-001 


SB-6025 





045-37005-101 


*Numeric Key 


435-00047-004 


*Ferrite Core 
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045-37006-108 


*Print Position Center Key 





045-37007-104 


*Print Position Adj. Key 





045-37003-109 


*Touch Panel Cover 





045-37002-005 


*Panel Upper Cover 





024-37344-003 


*Display Mode Key; Eng. 





024-37345-000 


*Display Mode Key; Pic. 
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024-37346-006 





*Display Mode Key; Ch. 
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Fig.28 Electrical Component Area (2) 
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023-28218-200 


Part Name 
M.-Making Junction PCB 


Fig 28. Electrical Component Area (2) 


Remark 


665-00309-009 


Part Name 
Edging Saddle; LES-1017 


Remark 





023-28204-005 


Bracket Upper; Junction PCB; M.-M. 


665-0031 1-003 


Wire Saddle; WS-4N-VO 





023-28221-007 


Bracket Lower; Junction PCB; M.-M. 


488-00047-105 


Power Cord; RP3 UI 





023-50044-100 


Frame; Drive Interlock SW; P.-F. Side 


488-00048-004 


Power Cord; 220V EU (L) 





023-50042-000 


Shaft Bracket; Drive Interlock SW 


488-00049-108 


Power Cord; Ch. 





023-50041-004 


Spring; Drive Interlock SW 





023-50055-102 


Button; Drive Interlock SW 





023-53026-006 


Drive Interlock Safety SW 





023-50052-103 


Bracket Pf Side; Drive Interlock SW 





023-50053-002 


Spring; SW Bracket; D Interlock SW 





023-50043-104 


Frame; Drive Interlock SW; P.-Rev. Side 





023-50051-107 


Bracket P-Rev Side; Drive Interlock SW 





045-50013-008 


Hinge Upper; PCB Bracket 





045-5001 4-004 


Hinge Lower; PCB Bracket 





045-50015-000 


Bracket Upper; Power Supply PCB 





045-50020-004 


Bracket; Power Supply & Mech PCB 





045-50002-103 


M.-Motor Drive PCB 





045-50005-200 


Power Supply; 17-HWW 
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045-75280-051 


Mech.-Control PCB; SU 





ye) 
(=) 


408-02300-001 


Battery;CR-2032 





ye) 
= 


045-53006-002 


Wire Harness; Paper Ejection Rear 





iw) 
ine) 


023-53003-006 


Wire Harness; Master Rf-Tag 





ye) 
wo 


045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 





Po 


045-53009-001 


Junction Wire Harness; M.-Motor 





ie) 
oa 


045-5003 1-006 


Wire Harness; Main Power SW 





Ro 
o 


665-00308-002 


Edging Saddle; LES-25L 





i) 
N 


665-02055-004 


Wire Saddle; LWS-2218 
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ie) 
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665-02043-006 


Wire Saddle;_LWS-1316 





ie) 
o 


665-04055-001 


SB-6025 





wo 
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665-04002-005 


Square Bushing; SB4025 





ie) 
= 


665-04054-005 


Square Bushing;Sb-2718 





w 
Ne) 


045-53010-000 


Wire Harness; M.-Drive Power 





wo 
wo 


045-5301 1-006 


Wire Harness; Mech. CTL Drive 





wo 
BK 





045-53002-104 





Wire Harness; TPH Drawer Connector H 
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Fig.29 Electrical Component Area (3) 
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045-75280-051 


Part Name 
Mech.-Control PCB; SU 


Fig 29. Electrical Component Area (3) 


Remark 


Part Name 


Remark 





045-53003-003 


Wire Harness; Upper 





045-53005-006 


Wire Harness; Rear Lower 





045-53004-000 


Wire Harness; Front Lower 





045-53006-002 


Wire Harness; Paper Ejection Rear 
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Fig.30 Electrical Component Area (4) 
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045-50018-000 


Part Name 
Bracket; SH4 PCB 


Fig 30. Electrical Component Area (4) 


Remark 


Part Name 


Remark 





024-50502-602 


SH4F PCB 





024-50504-206 


SH4F PCB C 





045-50016-007 


Noise Reduction Cover 





045-50017-208 


Bracket; Option IF Connector 





045-50017-209 


Bracket; Option IF Connector C 





024-50025-200 


Cover; NET-D 





024-50008-209 


Card Cover 





045-53001-000 


Wire Harness; FB Upper 





045-53002-104 


Wire Harness; TPH Drawer Connector H 





045-53008-005 


Wire Harness; Panel Unit 





045-5001 1-102 


Hinge Bracket; Upper 





045-50010-009 


Secure Bracket; SH PCB 





023-50004-001 


Hinge Bracket; Lower 





045-50022-007 


Bracket; SH Wire Harness 





665-02043-006 


Wire Saddle;_LWS-1316 





alBlolp)alolO/eP)/N/a/ a] al ajolm|rm/— 


665-00309-009 


Edging Saddle; LES-1017 
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Fig.31 Stage Cover Area 
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Part No. 
023-75113-050 


Part Name 
Unit / Stage Cover(1-6) 


Fig 31. Stage Cover Area 


Remark 


Part No. 


Part Name 


Remark 





023-30008-000 


*Stage Cover 





023-30075-000 


Stage Pad 2; Stage Cover 





023-30007-004 


*Frame; Stage Cover 





018-16411-307 


*Original Holder Cover (Upper);Stage Cover 





023-30006-008 


*Actuator Plate; Stage cover Actuator 





023-30070-105 


*Stage Cover Hinge Ass'y 3 
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Fig.32 Exterior Cover Area 
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Fig 32. Exterior Cover Area 





















































023-34015-001 




































































Cover; Master Loading 





023-34006-207 


Hinge Top; Front Door 





023-34007-203 


Hinge Bottom; Front Door 





023-34030-000 


Panel Cover; Bottom 





Side Cover; Paper Ejection Side 





023-34041-100 


Cover; Scanner; P.-Rev. Side 





PO} P| PO 
hM}+|oO 


023-34032-100 





Side Cover; Paper Feeding Side 





023-34101-200 


Cover; Scanner; P. Feeding Side 





Side Cover; Rear R 


No Part No. Part Name Q'ty Remark No. Part No. Part Name Q'ty Remark 
1 | 023-34005-308 |Front Door 25 Bracket Upper R; Rear Cover 1 

2 Emblem; RZ970E 26 | 023-34054-007 |Seal; Magnet Adjuster 1 

2 Emblem; RZ971A 27 Sheet; Front Door Det. Sensor 1 

2 Emblem; RV9690C 28 Blind Cover 1 

2 Emblem; RZ990U 29 S.-Reduction Sponge; Paper Ejection (F/R) 2 

2 Emblem; RZ977E 30 S.-Reduction Sponge; Paper Ejection (Side) | 2 

2 Emblem; RZ977A 31 S.-Reduction Sponge; Paper Eje. Cover (R) | 1 

2 Emblem; RV9698C 32 S.-Reduction Sponge; Paper Eje. Cover (L) 1 

2 Emblem; RZ997U 33 S.-Reduction Sponge; Bottom (Side) 2 RZ-xx0 
3 | 021-11220-100 |Magnet Catch 33 S.-Reduction Sponge; MTPF Bottom (Side) | 2 RZ-xx7 
4 | 660-05106-002 |Cover Catch 34 S.-Reduction Sponge; Panel 1 

5 | 660-05105-006 |Door Catch 35 S.-Reduction Sponge; Front Lower 1 RZ-xx0 
6 | 021-11140-106 |Fixed Plate;Rotary Catch 35 S.-Reduction Sponge; MTPF Front Lower 1 RZ-xx7 
7 Front Cover 36 S.-Reduction Sponge; Rear Lower 1 RZ-xx0 
8 | 023-17305-004 |Ink Replace Instruction Sticker; Pic 36 S.-Reduction Sponge; MTPF Rear Lower 1 RZ-xx7 
9 | 021-04050-002 |Seal; Counter; Eng. 37 S.-Reduction Sponge; Drive 1 

9 | 021-04051-009 |Seal; Counter; Pic. 

10 Seal; M.-M. Unit Release; Pic. E 

10 Seal; M.-M. Unit Release; Eng. U,A 

10 Seal; M.-M. Unit Release; Ch. Cc 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 





Rear Cover; Scanner 





Side Cover; Rear L 





Rear Cover; RZ5 





NO} Po 
Eee) 





023-34024-108 





Bracket Lower; Rear Cover 





Bracket Upper L; Rear Cover 
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Fig.33 Auto Control Stacking Tray (1) 
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Part No. 
045-22001-002 


Fig 33. Auto Control Stacking Tray (1) 


Part Name 
Paper Receiving Tray; AS 


Part No. 


Part Name 








045-22026-005 


Plate; Catch 








030-22061 -002 


Bracket; SW 








021-51030-109 


Push Button SW Assy 








045-22027-001 


Cover; AS Lower 








045-22035-004 


Bracket; AS Lower Cover 








045-22001-002 


Frame M; AS Tray 








045-22003-001 


Frame F; AS Tray 








045-22005-008 


Frame R; AS Tary 








023-75147-052 


Flap; P.-Rev.-T. Assy 








023-21612-108 


*Flap; P.-Rev.-T. 








023-21613-007 


“Balancer; Flap; P.-RCV.-T. 








023-21615-204 


*Holder; Flap; P.Rev.-T. 








023-21614-003 


“Flap Cover; P.-Rev.-T. 








023-21606-205 


Paper Guide F; P.-Rev.-T. 








023-21607-201 


Paper Guide R; P.-Rev.-T. 








023-21608-003 


Back Stopper; P.-RCV.-T 








018-33151-203 


Fence Cushion 








023-21621 -000 


Lever; Paper Guide; P.-Rev.-T. 








023-21634-004 


Shaft; Fence 








030-22043-101 


Lock Plate F; AS Tray 








030-22044-108 


Lock Plate R; AS Tray 








045-22034-008 


AS Tray Arm; RZ 








045-22043-007 


Boss; AS Tray 








045-22031 -009 


Support Bracket F; AS Tary 








045-22029-004 


Support Bracket R; AS Tary 








610-00015-007 


Damper; AS Tray 








045-22028-008 


Bracket; Magnet Catch 








660-05107-106 


Magnet Catch; CA-0147B 








045-22801-009 


Seal; AS Operation Pic. 
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Fig.34 Auto Control Stacking Tray (2) 
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Part No. 
045-22032-005 


Part Name 
Frame; Side Fence 


Fig 34. Auto Control Stacking Tray (2) 


Part No. 
045-22201-001 


Part Name 


AF-CTRL-PCB 2 








634-00003-000 


Lock Ring; JRE4 


030-22085-009 


Bracket; AF-PCB 








030-22007-008 


Flange 


045-22203-004 


Wire Harness; AF 2 








030-22002-006 


Pulley; 2 


045-22204-205 


AF-I/F Cable 2 








030-22058-001 


Pulley; 5 








030-22008-004 


Tension Plate 








030-22029-001 


Stepped Screw; M4X6 








030-22004-106 


Pulley; 4 








620-00004-001 


Belt; 60S3M150 








BO) 00} N| >] a7] S| 69] po] + 


030-22030-107 


Bracket; Harness Clamp 








620-00019-008 


Belt; 60S3M438 








665-04061 -001 


Edging Saddle; ES-0505-2 








030-22031 -006 


Tension Spring; Side 








X-520 


Pin; 2X12 








609-00003-008 


Bearing; TPF-6132Z-5 








030-22017-003 


Gear; 2 Side 








030-22088-008 


Shaft5; Side 








030-22073-000 


Metal; 1 








030-22015-000 


Gear; 1 Side 








030-22086-005 


Gear Box; Side 








490-33013-204 


17PM-K046-G1ST 








045-22022-000 


Rail; Side Fence 








030-22006-001 


Clamp; Belt 








444-12000-002 


D3M-01L2-3 








045-22020-007 


Belt Slider F; AS 








045-22012-004 


Slide Base; AS 








045-22013-000 


Spring; AS Slide Base 








045-22014-007 


Slide Plate L; AS 








045-22021-003 


Rail Slider; AS 








045-22010-001 


Slide Plate U; AS 








045-22023-006 


Belt Slider R; AS 








444-30006-000 


EE-SX1235A-P2 











045-22202-008 





Wire Harness; AF 1 
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Fig.35 Auto Control Stacking Tray (3) 





RZ9-Version1.0 


cL - | 


Part No. 
030-22067-205 


Part Name 
Frame; End Fence 


Fig 35. Auto Control Stacking Tray (8) 


Part No. 
030-22020-101 


Part Name 
Bracket; Sensor 1 





045-22006-004 


Rail; End Fence 





444-30006-000 


EE-SX1235A-P2 





030-22039-007 


Actuator; Fence SW 





444-43006-106 


KR1207-AALF 





030-22048-006 


Plate; Actuator 





045-22202-008 


AF Wire Harness 1 





030-22027-009 


Spring; End SW 





444-12000-002 


D3M-01L2-3 





045-22015-003 


End Fence Bracket 





045-22203-004 


AF Wire Harness 2 





665-04061-001 


Edging Saddle; ES-0505-2 





665-04062-008 


Edging Saddle; LES-1010 





634-00003-000 


Lock Ring; JRE4 








030-22007-008 


Flange 








BO} 00} N| >] 7] A} 69] Po] + 


030-22002-006 


Pulley; 2 








030-22003-002 


Pulley; 3 








030-22058-001 


Pulley; 5 








030-22008-004 


Tension Plate 








030-22029-001 


Stepped Screw; M4X6 








030-22031-006 


Spring; Tension Plate 








620-00008-007 


Belt; 60S3M825 








030-22022-007 


Clamp; Belt; End 








045-22007-000 


Actuator; SW Cam 








045-22009-003 


SW Cam; AS 








045-22008-007 


Belt Slider M; AS 








045-22012-004 


Slide Base; AS 








045-22013-000 


Spring; AS Slide Base 








045-22014-007 


Slide Plate L; AS 








045-2201 1-008 


Rail Slider M; AS 








045-22010-001 


Slide Plate U; AS 








030-22070-001 


Gear Box; End 








030-22014-004 


Gear; 1 End 








490-33013-204 


17PM-K046-G1ST 








X-520 


Pin; 2X12 








609-00003-008 


TPF-6132Z2-5 








030-22016-007 


Gear; 2 End 








030-22012-001 


Shaft; 5 End 











030-22073-000 





Metal; 1 
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Fig.36 Multi Tray Paper Feeder (1) 
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Part No. 
045-75313-057 


Fig 36. Multi Tray Paper Feeder (1) 


Part Name 
Transfer Motor Assy; SU 


Part No. 


Part Name 





490-20007-000 


*TD3357-240 








045-14015-002 


*Bracket; Transfer Motor 








611-90021 -008 


*Pulley; P28S3M10 








620-00015-003 


Belt; 80S3M132 








033-34014-001 


Side Cover; MTPF 1 








045-341 16-000 


S.-Reduction Sponge; MTPF Drive Rear 








045-53016-008 


Wire Harness K; MTPF 








045-75312-050 


Transfer Unit Lower; MTPF 








045-14053-001 


“Cover; Paper Feed Upper 








045-341 15-003 


S.-Reduction Sponge; MTPF Cover 








045-14010-000 


“Cover; Transfer Unit Upper 








033-12061-006 


*Cover; Guide Lower 








030-21397-007 


*Hinge 








030-21409-005 


“Bottom Stay 








033-12059-400 


“Bracket Ass'y; Guide Lower 








030-21358-109 


*Arm; SW 








030-21360-006 


“Latch; Guide Bracket Ass'y 








030-21365-008 


*Spring; Latch Front 








030-21361-002 


*Handle Latch 








030-21031-100 


*Shaft; Latch 








030-21362-106 


*Roller; Tension 1 








030-21363-005 


*Plate; Tension 








030-21364-206 


“Spring; Tension 








607-60003-002 


*Metal 6 








490-51016-105 


*Clutch; HI-MIC5-27 








490-51017-101 


*Clutch; HI-MIC5-28 








611-90019-003 


*Pulley; P22+P27-S3M 








033-12233-109 


“Flange 








620-0001 1-008 


“Belt; 80S3M312 








620-00012-004 


“Belt; 80S3M336 








620-00013-000 


“Belt; 80S3M195 











045-14077-008 





*Wire Harness H; MTPF 
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Fig.37 Multi Tray Paper Feeder (1) 
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030-21016-100 


Fig 37. Multi Tray Paper Feeder (2) 


Part Name 
*Roller; Pick-up 


ye) 


033-12055-103 


Part Name 
*Side Frame R 





030-21203-105 


*Lock Ring; Roller 





033-12231-009 


*Stopper; Clutch 2 





609-00002-001 


“Bearing; TPF-8162Z2Z-5 





665-02065-000 


*Cable Clamp; UAMS-05-0 





607-60002-006 


*Metal; 8 





033-12230-002 


“Stopper; Clutch 1 





030-21329-109 


“Bracket; Paper Feed Shaft 





033-12008-008 


*Spring; Roller Tension 





030-21328-102 


“Bracket; Pick-up Roller 





601-10195-004 


“Bearing; DDLF-1910ZZR 





033-12188-103 


*Shaft; Paper Feed 





665-02038-002 


“Edging Saddle; EDS-2 





030-21026-203 


*Shaft; Pick-Up Roller 





033-12004-002 


*Arm; Tension R 
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X-520 


*Pin; 2X12 





033-12006-005 


*Link; Solenoid 





030-21330-000 


*Pulley; Paper Feed 





490-50008-109 


*TDS-12E-5006A 





620-00004-001 


*Belt; 60S3M150 





033-12001-003 


*Arm; Tension F 





033-12137-002 


“Base Bracket; Separation 





033-12007-001 


*Roller; Tension 2 





033-12142-006 


*Cam; Stripper 





033-12229-004 


*Roller; Paper Feed 





033-12152-109 


*Shaft; P-Adjust 





033-12192-003 


*Stay; Paper Feed 





033-12151-005 


*Shaft; Stripper Angle 





030-21418-004 


*Spring; Pick-Up Roller 





033-12154-004 


“Base; Plunger 





030-21347-000 


*Shaft; Paper Sensor 





033-12155-000 


*Spring; Plunger 





030-21348-006 


“Spring; Paper Sensor 





033-12156-007 


*Plunger Pin 





634-00002-004 


*Clip JRES 





033-12146-001 


*Spring; P-Release 





033-12196-009 


“Bracket; Paper Sensor 





033-12144-009 


*Lever; P-Release 





033-12193-000 


*Base Plate; Upper Limit Adj. 





033-12148-004 


“Gear; Stripper Angle 





030-14347-002 


“Base; Upper Limit Adj. Screw 





033-12143-002 


“Bracket; Separation 2 





444-30000-109 


*Sensor; GP1A73AJO000F 





635-17624-006 


*Stepped Screw; 6X2.2;M4X2.5 





033-12194-006 


*Slide Plate; Upper Limit Adj. 





033-12145-005 


*Bracket; P-Release 





033-12200-006 


“Spacer 2 





635-17523-102 


*Stepped Screw; 5X2;M3X3 





033-12195-002 


*Shaft; Upper Limit Adj. 





033-12149-000 


*Lever; P-Adjust 





033-12198-001 


“Knob; Upper Limit Adj. 





033-12141-000 


“Bracket; Separation 





033-12053-208 


*Side Frame F 





033-12068-000 


“Spacer 1 





033-12220-104 


*Guide Plate Lower 4 





030-21343-004 


“Spring; Separation 





033-12225-106 


*Guide Plate Lower 5 





033-12206-004 


*Shaft; Stripper 





021-15015-101 


“Light Absorber Strip 





030-21339-007 


“Holder; Separation Pad 





045-14057-007 


*Plate; Light Absorber Strip 





030-14376-002 


*Stripper Pad; Foam 





045-14021-002 


*Base; Sensor 3 








033-12147-008 





*Stay; Transfer Unit Lower 
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045-14020-006 





*Bracket; Sensor 3 
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030-21389-004 


Fig 37. Multi Tray Paper Feeder (2) 


Part Name 


*Plate; Passage Sensor 2 


Part Name 








443-32005-100 


*Sensor; GP2A25JO000F 








045-14077-008 


*Wire Harness H; MTPF 








033-12255-005 


“Junction Harness; Pick-up Sensor 








030-21349-100 


*Brush; Roller Cleaner 2 
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Fig.38 Multi Tray Paper Feeder (3) 
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030-21016-100 


Fig 38. Multi Tray Paper Feeder (3) 


Part Name 
*Roller; Pick-up 


ine) 


030-21352-003 


Part Name 
*Cushion; Rubber F12-5404 





030-21203-105 


*Lock Ring; Roller 





033-12009-004 


“Stopper; Upper Unit 





609-00002-001 


“Bearing; TPF-8162Z2Z-5 





030-21381-100 


*Guide Plate Lower 2 





607-60002-006 


*Metal; 8 





030-21349-100 


*Brush; Roller Cleaner 2 





030-21329-109 


“Bracket; Paper Feed Shaft 





030-21385-009 


*Plate; Passage Sensor 





030-21328-102 


“Bracket; Pick-up Roller 





443-32005-100 


*Sensor; GP2A25JO000F 





033-12188-103 


*Shaft; Paper Feed 





030-21407-002 


*Bracket; Switch 





030-21026-203 


*Shaft; Pick-Up Roller 





045-53027-000 


“Tray Safety SW 
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X-520 


*Pin; 2X12 





033-12255-005 


*Junction Harness; Pick-up Sensor 





030-21330-000 


*Pulley; Paper Feed 





045-14077-008 


*Wire harness H; MTPF 





620-00004-001 


*Belt; 60S3M150 





665-02067-002 


*Cable Clamp; UAMS-09-0 





033-12137-002 


“Base Bracket; Separation 





030-21419-000 


*Stepped Screw; Guide Plate 4611 





033-12142-006 


*Cam; Stripper 





601-10195-004 


*Bearing; DDLF-1910ZZR 





033-12152-109 


*Shaft; P-Adjust 





033-12192-003 


“Stay; Paper Feed 





033-12151-005 


*Shaft; Stripper Angle 





030-21418-004 


*Spring; Pick-Up Roller 





033-12154-004 


“Base; Plunger 





030-21347-000 


*Shaft; Paper Sensor 





033-12155-000 


*Spring; Plunger 





030-21348-006 


“Spring; Paper Sensor 





033-12156-007 


*Plunger Pin 





634-00002-004 


*Clip; JRE3 





033-12146-001 


*Spring; P-Release 





033-12196-009 


“Bracket; Paper Sensor 





033-12144-009 


*Lever; P-Release 





033-12193-000 


*Base Plate; Upper Limit Adj. 





033-12148-004 


“Gear; Stripper Angle 





030-14347-002 


“Base; Upper Limit Adj. Screw 





033-12143-002 


“Bracket; Separation 2 





444-30000-109 


*GP1A73AJO000F 





635-17624-006 


*Stepped Screw; 6X2.2;M4X2.5 





033-12194-006 


*Slide Plate; Upper Limit Adj. 





033-12145-005 


*Bracket; P-Release 





033-12200-006 


“Spacer 2 





635-17523-102 


*Stepped Screw; 5X2;M3X3 





033-12195-002 


*Shaft; Upper Limit Adj. 





033-12149-000 


*Lever; P-Adjust 





033-12198-001 


“Knob; Upper Limit Adj. 





033-12141-000 


“Bracket; Separation 





033-12191-007 


*Bracket; Wire Harness 





033-12068-000 


“Spacer 1 





030-21395-004 


*Link; JAM release 1 





030-21343-004 


“Spring; Separation 





030-21396-000 


*Link; JAM release 2 





033-12206-004 


*Shaft; Stripper 





030-21376-000 


*Guide Plate Lower 1 





030-21339-007 


“Holder; Separation Pad 





030-21416-001 


*Spring; Guide Front 





030-14376-002 


*Stripper Pad; Foam 





030-21417-008 


“Spring; Guide Rear 








033-12147-008 





*Stay; Transfer Unit Lower 
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033-12229-004 





*Roller; Paper Feed 
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Fig.39 Multi Tray Paper Feeder (4) 
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Part No. 
023-12234-109 


Part Name 
Motor Chassis; Elevator Motor 


Fig 39. Multi Tray Paper Feeder (4) 


Part No. 
045-50100-008 


Part Name 
Bracket; PCB 








023-12244-104 


Elevator Motor Collar 


045-50006-109 


FRONT-CNTL-PCB 








612-10009-107 


Gear; M1X24 


045-50101-004 


Mount Plate 








612-80013-004 


Gear; M0.8X29+M1X14 


045-53022-008 


Wire Harness; Tray 








612-80012-008 


Gear; M0.8X30+M0.8X14 


030-21461-007 


Stepped Screw 4.5 








612-80011-001 


Gear; M0.8X23+M0.8X14 


045-53019-007 


Wire Harness H; MTPF Power 








023-12223-000 


Gear Cover; Elevator Motor 


045-53017-004 


Wire Harness; MTPF Upper 








023-12247-006 


Cover; Elevator Motor 


045-53016-008 


Wire Harness K; MTPF 








023-74001-054 


Motor Assy 445 


045-53018-000 


Wire Harness K; MTPF Power 








B/C] O0| N{ o>] on] 8] 09] po) + 


612-51001-005 


Worm Gear; M0.8X1 


045-53020-005 


Wire Harness; MTPF Motor 








030-19205-001 


Support; Clamp Worm 


045-341 18-002 


S.-Reduction Sponge; MTPF F. Upp 








045-14005-007 


Bracket; Elevator Motor 


045-341 17-006 


S.-Reduction Sponge; MTPF Bottom 








607-60002-006 


Metal; 8 


665-04055-001 


SB-6025 








030-21209-006 


Gear; Elevator 1 


665-02043-006 


Wire Saddle; LWS-1316 








030-21210-004 


Gear; Elevator 2 


665-02043-006 


Wire Saddle; LWS-1316 


CO; mes ss Ss Ss Ss Ss i Ss f Ss | Ss 








033-12245-000 


Cover; Elevator Motor Bracket 








Washer 








030-21248-001 


Spring; Gear 








030-21028-109 


Shaft; Elevator 2 








030-21017-000 


Joint; Elevator 








045-14001-001 


Shaft; Elevator 








660-01012-003 


Rubber Foot; TK-26 








033-12051-000 


Knob; Angle 








033-12050-004 


Knob; Pressure 








033-12014-008 


Sheet; Separation Adj. 








033-12207-108 


Cover; Stripper 2 








033-12153-008 


Shaft; Adjuster 








033-12208-104 


Cover; Stripper 1 








609-00001-005 


Bearing; A-19-B2 








030-21240-000 


Spring; Tray Lock 








030-21238-103 


Bracket; Tray Lock 








030-21430-004 


Bracket; Interlock 











045-53027-000 





Tray Safety SW 
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Fig.40 Multi Tray Paper Feeder (5) 
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045-75310-058 


Part Name 
Tray Unit; SU 


Fig 40. Multi Tray Paper Feeder (5) 


033-12246-405 


Part Name 
“Wire Harness; Tray 1 





033-12161-302 


“Frame; Tray 





033-12248-106 


*Junction Wire Harness; Tray 





030-21314-101 


“Bracket; Separation 





030-21304-106 


“Base Plate; Tray 





030-21315-108 


“Lever; Tray Lock 





443-32005-100 


*Sensor; GP2A25JO000F 





030-21301-107 


*Stay; Guide 





030-21307-105 


*Plate; Sensor 





030-21302-006 


*Stopper; Table 





444-30000-109 


*Sensor; GP1A73AJO00F 





033-12016-000 


*Drawer Cover 





033-12011-009 


“Bracket; Paper Det. Sensor 





033-12164-000 


*End Fence; Fixed 





030-21309-108 


“Cushion; Tray 





030-21261-008 


*Slider; Wire 2 





030-21310-009 


“Cushion; Tray 1 





030-21260-109 


*Bracket; Wire 2 





030-21311-200 


*Cover; Base Plate 





030-21262-101 


*Bracket; Wire Fixation 





030-04025-007 


*Seal; Size 





030-21266-000 


“Idler Pulley 





030-21306-001 


*L.O. Sheet 





030-21270-104 


*Holder; Pulley R 





665-04063-004 


“Bushing; NB-9.5 





030-21020-000 


“Wire; Tray 








Blolw alo O/O/N) O/B) oo} po} 


607-60002-006 


*Metal; 8 





030-21207-003 


*Bracket; Potentiometer Slide 





X-520 


*Pin; 2X12 





030-21291-101 


*Cover; Potentiometer 





030-21258-007 


*Pulley; Wire F 12X5404 





030-21292-108 


*Cover; Belt 





030-21259-100 


*Plate; Pulley Wire F12-5404 





030-21288-003 


*Pulley; Potentiometer 





030-21073-104 


*Shaft; Drive 





621-00002-006 


“Belt; 40-S2M-630 





030-21208-000 


*Holder; Drum Wire 





030-51093-100 


*Potentiometer A'ssy 2 





030-21264-007 


*Slider; Wire 1 





030-21290-105 


*Shaft; Slider 





030-21263-108 


*Bracket; Wire 1 





030-04038-109 


*Seal; Lock 





030-21267-103 


*Holder; Pulley F 





030-04128-108 


Seal; Side Guide Lock 





030-21265-003 


“Gear; Damper 





030-21059-101 


*Plate; Lock 1 





030-21312-109 


*Bracket; Damper 





030-21295-000 


“Spring; Latch 





610-00020-000 


*TM-189-4HG 





030-21296-006 


*Plate Spring; Lock F 





045-75311-054 


“Guide Support Assy; SU 





030-21055-009 


*Latch; Lock 1 





030-21319-103 


*“Pin; Support 





030-21204-004 


*Lever; Lock 2 





030-21061-009 


“Guide; Support 





030-21297-002 


*Lever; Lock 1 





030-21317-100 


**_Lever; Ratchet 1 





030-21051-003 


*Bracket; Side Guide F2 





030-21316-104 


**Lever; Ratchet 





030-21278-105 


“Guide Ass'y; Front 





030-21318-000 


**Spring; Lock 





030-21206-104 


*Holder; Guide 2 








030-21303-100 





*Bracket; Tray 














030-21289-107 





*Plate; Belt Fixation 








NO] —| — |} | NO) RO] — | SEIN SEE SE SEO Ss Ss RSE IO SB RSE I DODO DODD DOH mH) mM 
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030-21060-100 


Part Name 
*Plate; Lock 2 


Fig 40. Multi Tray Paper Feeder (5) 


Part Name 





030-21052-000 


*Bracket; Side Guide R2 








030-21056-005 


*Latch; Lock 2 








030-21299-005 


*Plate Spring; Lock R 








030-21283-109 


“Guide Ass'y; Rear 








030-21205-108 


*Holder; Guide 1 








030-21300-100 


*Stepped Screw; 2.2 








030-21276-005 


*Latch; Guide 








033-12168-005 


*Bracket; Slide 








030-51168-100 


*Wire Harness; FG 








030-04026-003 


*Seal; MAX 








665-02066-006 


“Wire Saddle; LWS-1SL 
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Multi Tray Paper Feeder (1) 


Fig.41 
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Part No. 
045-34104-001 


Part Name 
Left Cover; MTPF 


Fig 41. Multi Tray Paper Feeder (6) 


Part No. 


Part Name 





045-34106-004 


Rear Cover; MT PF 








045-34105-008 


Right Cover; MTPF 








045-34107-000 


Upper Cover; MTPF 








045-34108-007 


Bracket; Upper Cover 








033-12242-000 


Slide Rail 








033-34010-006 


Bracket; Front Cover 








045-34103-005 


Front Cover; MTPF 








OO} 00} Ni} | 01; | Oo) Po} + 


045-34111-105 


Paper Size Seal 








— 
oO 


045-34109-003 


Seal; Tray 


Po] Po} Po} Po A} po} a) ]) af a 
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Fig.42. Multi Tray Paper Feeder (7) 
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Fig 42. Multi Tray Paper Feeder (7) 














No. Part No. Part Name Q'ty Part No. Part Name 
444-10001-001 |AM50031A431F1 030-21492-000  *Roller Tension Upper 2 
021-11317-103 |SW Plate 045-14022-009 /*Shaft; Roller Tension 
021-11318-002 (Spring; SW 045-14052-005  (*Reinforce Plate; Guide Plate 1 





045-34101-100 


Bracket; Jam Release Cover SW 





045-14028-007 


*Bracket; Solenoid 





045-14069-005 


Lever; Jam Release Cover 





490-50008-109 


Solenoid; TDS-12E-5006A 





045-14055-004 


Shaft; Release Lever 





045-14050-002 


*Spring; Guide Plate 





045-14075-005 


Stay; Release Lever Shaft 





045-14030-109 


*Guide Plate 2 





045-14056-000 


Bracket F; Transfer Guide Plate 





030-21479-003 


*Bracket; Guide Lock 





045-14074-009 


Bracket R; Transfer Guide Plate 





030-21478-007 


*Guide Lock 





oO] O0| N} o>] on] S] 09] po) + 


045-14048-008 


Joint Shaft R; Transfer Guide 





045-14041-003 


*Shaft; Hook 








11 


045-14047-001 


Joint Shaft F; Transfer Guide 





045-14039-009 


*Plate Spring; Guide 





045-11020-102 


Fixing Screw 





045-14029-003 


*Spring Stay 





490-20007-000 


Motor; TD3357-240 





601-10195-004 


“Bearing; DDLF-1910ZZR 





045-14046-005 


Stopper Plate 





490-51013-106 


*Clutch; HI-MIC5-11 





045-14043-006 


Bracket; Transfer Motor 





030-21003-009 


*Stepped Screw; 2.2 





612-30003-008 


Gear; M1X34X9 





045-14051-009 


*Reinforce Plate; Guide Plate 2 





612-30002-001 


Gear; M1X24X12 





030-21477-000 


*Transfer Roller 





045-75325-055 


Transfer Guide Unit (18-26 ,29-53) 





045-14040-104 


*Bracket; Sensor 





030-21363-005 


*Plate; Tension 





045-14078-004 


*Sensor Cover 





045-14023-005 


*Nip Spring 





444-33006-000 


*Sensor; PS117ED1 





045-14024-001 


“Holder; Nip Spring 





045-14076-001 


*Wire Harness; Transfer Guide Unit 





045-14025-008 


*Pressure Adj. Plate 





045-14049-004 


Guide Plate 3 


3/3/34 /34)/ 4/4 / pp} po} | po} | | || = | po] =| = | po} Po | po! Po] || Po 





045-14062-000 


*Base Plate R; Pressure Adj. 








045-14067-002 


“Lever Cam; Pressure Adj. 








045-14068-009 


*Hold Plate; Lever Cam 








045-14027-000 


“Base Plate F; Pressure Adj. 








045-14033-000 


*Guide Plate 1 








030-21502-005 


Lever; FL Guide Plate Release 








045-14038-002 


Shaft; Guide Plate Release Lever 








030-21491-003 


*Roller Tension Upper 1 








X-520 


*Pin; 2X12 








045-14026-004 


*Release Lever 











607-13003-002 





*Metal; F6X8X3;10X1 
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ll. INDEX 


INDEX II (RZ9) 


| ID {| PartNo. | ss PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 
[1 | 000-06128-007 _|StopperPaperGuideRoler Sid 2 | 2 | 3 | 
7 
[3 | 014-15011-004 ['De-Electisity Bar; M-MiA3——S~=~=“*‘“dt(SSC*“dtC | ee PSC 
[4 | 016-36317-305 [Shaft Screw; Ink Blocking Plato ——=«dT 2 +| 12] 12] | 
[5 | 015-36378-000 |Spring: Ink Blocking Plate —=~=~=“‘*‘“~*~srC*‘*“dS | PC 
| 6 =| 018-16411-307 | *Original Holder Cover (Upper);Stage Cover EEE 
| 7 | 018-31614-001_|*Ground Spring:Roller System | 1 | 8 | 54 | 
Ps | 018-39151-203 [Fence Cushion —SsSSSSSCSCSC~C~idCSC*d i | | CS 
019-11812-106 |lockRing SSC~C“—~S*~“—sS*~—“—s—s~‘“—~<~—S ‘SP | 
019-11812-106 [Locking —SC~C~SSC TP ht | ve | 
| 019-11831-100 |["BaseF;StripperPad | | 8 | 0 

| 019-11832-000 [*CoverF:StripperPad | tt | 8 | 59 | 


019-1351 7-00 *Cylinder Valve Il ; Air Pump 
019-1351 7-00 *Cylinder Valve II ; Air Pump 


019-15255-00 **Guide Flange;Master Holder 
019-85026-20 


019-13518-00 *Cylinder Valve Sheet ; Air Pump 
019-91740-00 *Unit/Stripper Pad; 70 (59-61) 


019-13518-00 *Cylinder Valve Sheet ; Air Pump 
; 70 (59- 


20-11520-00 L.O. Sheet 


20-11813-00 Arm;P.-F.Pressure Adj. 
20-13114-20 
F 


-004 
-000 
-000 
-007 
0 * 
0 -006 
0 7 
qpo nate aoe leer 
0 = = 
0 s s 
0 - ; K-DV- 
-005 i 
-004 
-000 
-000 
-000 
7 


4 
8 
3 
9 
2 
20-13114202 
9 
8 
3 -M; 
4 d 

0 a 

021-17512-005 |*Shading Plate;E-20 

0 8 -U; 


21-17505-20 *Bracket; K-BKT-M; Scanner 
21-17506-102 |*Bracket Rear; Pulley; K-DV-R 


0 ; 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


21-17501-20 “Frame; Assy-Frame-Lower 


fezer ei 
| 20 
| 21 
| 22 | 
| 23 
[2 | 
| 25 
| 26 | 
| 27 
| 28 
| 29 
om 
es 
| 32 | 
| 33 
eee) 
| 35 
36-7 
sree 
[BB 
| 39 
A | 
[eae 
[ae 
Ags) 
Lae 
| 45 
i AB fl 
al 
ae 
doi 
| 50 


21-17516-000 |*Sponge; Spng-Pg-2 
021-17517-007 _|*Sponge; Spng-Ccd-Cable 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
50 
51 
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INDEX II (RZ9) 


[1D [PartNo | _PatName——~—=«dr | Fig | No 
ps2 | 02-17518-008 [wyariwerenMrny  SSCi TP 
[53_| 024-17621-101 [Pulley Drive Sha PyDie ——S—S—C~iC 9 | | 
[54] 024-17603-007 ['Suppon Shaft: St-Cr2;Cariage2—~+d| + [9 | 26 | 
St =<] 
res 
i 
i 


50] 024-17551-107 Sponge: SprGlassR——S—~S—~—S Pt | OP 
[60 | 021-17598-806 ['Frame; Frm-Upper; Soanner———SC~i Ct Pte Pp 
[61] 024-17540-106 Bracket: Pulley: BKT-DV_———S—S—~i 19 | af 
62] 021-17541-102 Bracket: FB Pulse Motos BXT-MOT | 1 [19 | 4) 
[63 | 021-17549-105 [Piate-APS-Sensor——SSSSCSC~iS Ct PP 
64] 021-17544-101 Plate: Pl-Cod-Cable; Scanner ——S—S~d CSP i i2 | 38 | 
[65 | 021-17545-205 [Ad Pate: PLT-ADI-GLASS ——~+ + fief 4 [ 
[66 | 021-17546-104 [Plates Hinge: Scanner _——S~s St | a | 
67] 021-17547-100 [Guide Plate: Pt-Cod-Cable® «id + fie pap 
68] 021-17558-008 [Cover OVRLENS-UNTT SiS i) Pp ep 
69] 021-17554-107 Frame: Carfage tiFrm-on ———S—~i i | 8 
[70] 021-17556-108 [Ad Bracket Rear; BKT-ADI-ORT «dt + ‘| 19 | af 
P71] 02i-17556.002 [Refector SSSSCSC~iS CP PtP 
[72] 021-17557-108 Bracket: BRT WIREHOLD——S~—S 9 | oP 
73] 024-17558-102 Cover; inverter CVRINV——S—~i 9 | to | 
74 | 021-17550-1008 [Ad Bracket Front: BKT-AD-GRTF | 1 [19 [16 | 
[75] 024-17560:107 Frame: Cariage 2Fm-ce —=SCi«iC 9 | ep 
[76 | 021-17561-108 [racket F;BKT-SIDE-CROF——SSC~d CP i Pe 
[77] 021-17562:207 [Bracket FrontPuley8KTDVORZF | 1 [19 | 30 | 
[7 | 021-17564-005 [Side Guide; Sie-Bush; Cariage +f 8 [19 | a7 | 
79 | 021-17565.001 [Guide Pulley: Py-Tun ——SC~i (A 1 | 20 
20 | 021-17567-004 Bracket: HP-SENS; Scanner ——S~sS Step ae | 
[81] 024-17568:108 [Bind CoverGuide—SSCSC~CS P| Pp 
[82 | 021-17560-007 [Guide Bracket; Guide-FieFrame ——~+| 1 [ie [39 | 
83 | 021-17570-005 [Guide Bracket: Guide-Fiocr —S~iCS C19 | te | 
84 | 021-17574-000 [Pulley Py-Sisw75—SSCSC~i St Pe 
25 |_021-17676.007 [Pulley Py sismo030——SOSC~—~iS Ct | 
[a6 | 024-17579-002 [Shaft Pulley:stbv St PP 
87] 024-17561-007 [Winor2;\Carrage2—=—S—S—~—~—S—~S PP | 
[a8 | 021-17582-008[Puley: Dv-19-HeWO25——S~—S Ct PP 
29 |_024-17563.000 Bet: STii73060SSOSCS~SCS~‘iT CI PP 
90 | 021-17584-006 [aetsTiite60 SSCS PP 
[a1] 021-17585.002 ["Tape-Fim-U:Scanmer———SS—~—~s tw PP 
92 | 021-17589-008 ['Sponge: Mirror 1;Spngwir—S~i i P19 | ie | 
93] 024-17692:106 [Band:Lens Assy SSCSC~S~i SC PP 
94 | 021-17599-102 [-CoversLens Assy SSCS tw Pe 
[95 | 021-50595-100[-PCB:Pba-Chukei SSCS Pt PP 
96 | 021-50596-106 PinverterPwsPxzi70eeB ——SCS~—S Ct | 
97] 02%-51029-208 Elevator SWAssy ——SSC—~—SC—“‘ Pe PP 
[98 | 021-51089-208 [Push Button SW Assy ——SS~S~S OP 
[99] 021-51082-200 [Potentiometer, P-F-T———SC~i 
100 | 024-51120-000 [Wire HamessiAssy-Flo——S~S PP 
[101 _|_02%-51121-007 [Wire Hamnessiasmrn.Psens ———SCSC~irC Se | 
F102 | 02%-51122-100 [Hamess: Empty Sensor ——S—~i St PP 
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INDEX II (RZ9) 


[> [PartNo | _PartName—~—=«dr ty | Fig. | No. | Remark | 
[103 021-53142.001 Sensoneyantoer——sSC*=“‘*C*C*sd zd PTC 
[104 | 02-53149-105 flampumvosyes7P2———SS~=~—~—‘i TC to | | CS” 
5 

106 

107 


1 
1 
1 


111 
112 
113 


114 | 023-10018-000_[Spacer;RubberFoot | 4A | tT 38 | 
| 115 | 023-10024-000 [Noise Absorber; Bottom; MainFrame | 2 | 1 | 15 | 
| 116 | 023-10030-000_|Stopper:LiftingHande | 4 Tt | 8 | 
| 117 | 023-12201-006 |ElevatorRack:P-F. | 2 | 8 Tt 
F118 | _023-12202-002 |SpringiElevator —SSSSSCSC~CSC~is | Sh | | 
| 119 | 023-12203-009 [Bracket; Elevator Spring:P-F. | 2 | 3 | 8 | 
F120_|_023-12205-001 |LowerLimitFramesP-F.—SSSSCid tT 3 | 7 | 
| 121 | 023-12206-008 |Support; Lower LimitFrame: PF. | 1 | 3 | 8 | 
| 122 | 023-12223-000 |"Gear Cover; ElevatorMotor | 1 | 3 | 25 | 
| 123 | 023-12233-102 |Bracket;LowerLimitSensor_— | 1 | 3 | 15 | 
P124_|028-12234-109_|'Motor Chassis; Elevator Motor ——=—Ss«d| | +| 3 | ee | 
| 125 | 023-12237-000 |Spring: Elevator SafetySW;Lower | 2 | 3 | 13 | 
F126 | 028-12044-104 [Elevator MotorCollar—SSSCSC=~idSC C=C | | 
| 127 | 023-12247-006 |*Cover;ElevatorMotor | 1 | 38 | 28 | 
128 | 028-12251-003 [Bracket F; Spring; Lower Safeysw | 1 | 3 | 4 | 
| 129 | 023-12252-000 [Bracket R; Spring: Lower SafetySW_ | 1 | 3 | 12 | 
fF 130_| 023-12305-006 Pick-Up Roller AZ(1516 S| 2 | 2 |] 
P131_| 023-12306-002 |*Gore; Pickup Roler —SSSC~=<“~*~é~srC C=C «|S | 
Actuator; Upper limit; Card; P.-F.-T. Ea Ewe a 
| 133 | 023-12310-000 |Stay:PaperFeed | at | 2 | 6 | 
F134 | 023-12312-100 |P-FPressureAdjtever Sid 1 | 2 | eo | 
135 | 023-12513-009 _|SpringiPf Pressure Ad. Lever ——=—S=~dYSCS} «| 2 | 30 | 
136 | 023-12814-005 [Bracket A; UpperLimitSensor——=«+| + +f 2 | a1 | 
| 137 | 023-12315-001 |ESwithPlate Et | 2 | | 
fF 138_[023-12816-105 |OoverP-Feed SSSSSCSC~sS TCP | tT 
P139_|_023-12319-007 [UpperGuad SSC~—<—~Ss—C—C—C—‘i CT | A 
140 | 023-12826-007 |Bracket; Uppertimit Sensor ————S—S«d| 1 ‘| 2 | 88 | 
P141_|_023-12828-103 _[Support;Pick-UpRollerShat——=—Ss«d| +! *| 2 | 14 | 
F142 023-12529-002 Shaft; PickUpRoller SSC tT 2 | ot | 
| 143 | 023-12330-000 [Scraper Shaft; Pickup | | 2 | t8 | 
144 | 023-12399-204 [Frame Bracket; PickUp ————=—S—S—S«dT 1 | 2 | 10 | 
145 __| 023-12334-006_[Actuator; Upper limit, Std; P.-F.T. Pei 
F146 |_023-12337-102 Extention Shaft; PickUp Roller ——+| + | 2 | a1 | 
| 147 | 023-12338-001 \JointShaftAssy Et | 2 | 20 | 
148 | 023-12844-001_|Spring: Elevator Safety SW; Upper + 1 +| 2 | 7 | 
| 149 | 023-12402-109 |*Bracket; StripperBase | tT | 8 | 56 | 
| 150_| 023-12403-008 [Spring Tension; Stripper | tT | 8 | 48 | 
| 151 | 023-12404-306 [Shaft:StripperRZL Et | 8 | 8 | 
F152 | 028-12406-000_|‘Adjuster Dial; StripperUnt—=S~—~—dC‘i SiS | | 
| 153 | 023-12408-301 |'Housing:StripperRZL_ Et | 8 | 7 | 





RZ9-Version 1.0 


INDEX II (RZ9) 


: Remark 
| 8 | 67 | 
| 8 | 55 | 


154 023-12409-200 |*Worm Gear Box; Stripper Unit 
155 023-12412-007 |*Arm; Stripper pressure 
156 023-12428-000 |*Lock Lever; Stripper Unit 
0 
7 
7 


ol 
ao 


157 23-12429-104 |*Spring; Angle Adj.; Stripper 
23-12430-005 |*Unfix Lever; Stripper Unit 


0 

023-12431-001 |*Guide Block Front; Stripper Unit 
023-12503-100 |Bearing; Timing Roller 
023-12507-105 Adj. Plate; Timing Roller 

0 C ; 


23-12513-105 Pressure Shaft; Guide Roller 


0 * 
023-12515-00 *Support F; Guide Roller 
0 


23-12510-009 ollar; Load Spring 
23-12516-104 |*Support R; Guide Roller 


166 23-12519-00 Lock Plate; Guide Roller 


~ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 


0 
167 023-12536-105 |Stay; Guide Plate 
168 023-12542-20 ver; Guide Roller 


Cover; Gui 
169 023-12543-00 Back Cover; Stripper Unit 1 
170 023-12544-108 |Noise Absorber; Guide Roller Cover 1 


171 023-12545-00 *Adj. Plate; Guide Roller 1 
172 023-12602-108 |Wire Harness; Elevator Motor 1 
0 


1 
1 


B 
175 23-15018-00 Pressure Spring 21 1 
N 


173 23-15006-20 Tensioner Lever; Main Belt 
174 023-15012-00 racket; Pressure Shaft 
0 


176 023-15019-00 oise Reduction; Pressure Spring 
177 023-15023-109 |*Base Bracket; Pressure Control 
178 023-15025-101 |*Gear Shaft; Pressure Control 


0 : 
180 
181 
182 
183 


187 
188 
189 
190 


2 
4 
8 
4 , 
3 : 
8 
0 ; 
185 023-15033-104 Rotation Plate; Pressure Control 
186 023-15034-208 |*Print Positioning Base 
2 ' . 
9 ing; 
9 
3 
8 
3 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 7 
1 7 
1 7 
1 5 
1 
1 


1 
0 ; 


| ID | 
| 154 
| 155_| 
| 156 
| 157_| 
| 166 
AGT 
| 168 
| 169 
Pea7o 
izes 
aAz2) | 
cca 
ic 
ets. 
| 176 
sige) 
| 178 
[179 | 
| 180_ 
ae | 
| 182 
| 183 _| 
| 184 
| 185_| 
| 186 
| 187_| 
| 188 
| 189 _| 
| 190 
| 201 


S 
1 23-15115-100 |Cover; Paper Feed Drive 


0 
6 
A 
0 
4 
184 23-15032-000 |*Bracket; HP sensor; Pressure Control 
6 
0 
5 : 7 
0 
5 : 
23-15104-30 *Arm Front; Ver. Print Pos. 
0 023-15105-00 *Arm Rear; Ver. Print Pos. 
0 , 
0 : 


179 23-15027-00 *Cover Plate; Pressure Control 


1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
5 
7 


2 
2 023-15116-00 *Bracket; Vertical Centering Sensor 
2 023-15150-00 Bracket; B Position Sensor 


023-15154-408 |Base Bracket; Guide Roller Release 


0 
02 
03 
204 
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| ID | PartNo. =| PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 
205 | 023-17004-306 light Absorber Swip(szexta)——=S~=~sCiSYP Vo | 38 | 
206 | 023-17006-201 |DrumFlangeReaSSC~C~<~—sCSCSC 
| 207 | 023-17007-003 [DumSeal TE 2 7 | 
208_| 023-17011-000 |WeightBalancoRASSC~sCSCSP tO S| 
| 209 | 023-17012104 |FlangeFront Et | OT | 
F210 | 023-17014-000 |WeightBalanco A —S~=~—~iCSaC*dYCST | 8 

| 211 | 023-17024-005 [Cartridge Guide: Upper | ttt Tt | 
pare | 023-17025-109 [Bottle Stay SOSC~—~sSC—iS PT | 
| 213 | 023-17026-105 |*BottleSetSWAssy | tf tt | 10 | 
| 214 | 023-17040-108 |*BlockR: Squeegee Tt | 2 | 29 | 
| 215 | 023-17041-104 |*BlockF:Squeegee Et | 12 | 20 | 
| 216 | 023-17044-200 |DrumFrameRear dE | 8 | 86 | 
| 217 | 023-17054-001 |Lock Spring, BPos. Et | 8 | 82 | 
| 218 | 023-17061-105 [Drum SupportRight;Rail_ | tT 38 | 8 | 
| 219 | 023-17062-101 |DrumSupportLeft;Ral | | 3 | 2 | 
| 220 | 023-17063-205 |SlideRal | 3 
| 221 | 023-17069-009 |*CollarD12;Clamp | 2 | tT | 
| 222 | 023-17092-000 |DumGuide CE A 8 
| 223 | 023-17094-003 |linerPom;RearFrame;Dum | 1 | 9 | 88 | 
224 | _025-17116-007_|Fiange SupporRole, um ————«d| 3 | 2] 2 | 

225 023-17139-104 |Pre-Pressure Spring; Right; Drum 2 13 5 

| 225 | 023-17139-104 |Pre-Pressure Spring: Right;Drum_ | 2 | 13 | 5 | 
[226 | 023-17139-104 _|Pre-Pressure Spring: Right;Dum +f 2 | 20] 18 | 
| 227 | 023-17140-102 |Pre-Pressure Spring: Left;Drum_ | 2 | 13 | 4 | 
[208 | 028-17140-102 _[Pre-Pressure Spring:Left Drum ——*i| 2 | 20 | i | _—t 
| 229 | 023-17145-104 |InkPumpAssy Et tT t?@ | 
230 | 023-17155-100 [Cartidge Guide;LowerSSSOSC~—~—r TP | | 
| 231 | 023-17156-009 |'Holder; Ri-TagReader;Drum | ot | tt | 14 | 
| 232 | 023-17157-102 |*BottleCatch Et 
| 233 | 023-17158-001 [Bracket Ink Bottle SetSW_ tt | tt | 8 | 
234 | 023-17160-006 [MaintenanceCapSSC~C—~—SSP | 
| 235 | 023-17176-000 |Cover,RearHandle tt | 8 | 87 | 
236 | 028-17177-006 [Spring DrumLockiink —————S—S«dT +i} 2 | 19 | CS 
| 237 | 023-17191-106 |*ReleaseLever;ClampPlate | 1 | 10 | 25 | 
fp 238_| 023-17192-005 |Stay;DrumFrameFront——SsC=~<“—~*~irC‘S CYS | 
| 239 | 023-17197-007 |LockRing4 | A TT 
[240 | 028-17197-007 [LockRingé SSC‘ T TP | | CS 
| 241 | 023-17197-007 [LockRing4 CE 8 | 5 TT 
[242 | 028-17197-007 [LockRing4 SSC~CSCSC—‘ Tt | | | | CS 
| 243 | 023-17226-007_|InkBlockingPlate;Rear | ot | 12 | t6 | 
F244 _|_025-17227-003_|ink Blocking Plate, Front SCS) | 
Base ; Ink Blocking Plate (Rear) Pati} i | 
[246 | 023-17229-006 [Base ; Ink Blocking Plate (Front) Eee 
| 247 | 023-17244-005 |Cover;BPositionLockLever | 1 | 9 | 28 | 
| 248 | 023-17248-108_|*Arm:RF-TagReaderholder;Drum_ | 1 | at | 12 | 
| 249 | 023-17249-104 |*Shaft:Rf-TagReader;Drum | ot | tt | tt | 
[250 | 023-17250-005 [Spring RETagReader,Dum Sid | | ot | 18 | 
| 251 | 023-17251-001 |*Spring:ClampPlateBase | 2 | 10 | 23 | 
| 252 | 023-17254-000 |GroundPlateInk Et 4 | 
| 253 | 023-17261-007 |WeightBalanceR:B | tt | 1 | t6 | 
254 | 023-17262-003 |WeightBalanceFiBSSSC~sCCSP | 1 | 
| 255 | 023-17263-000 [Metal Stopper;Drum Et | 0 | 7 | 
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5 
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0 
5 
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0 
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3 023-21608-003 |*Back Stopper; P.-RCV.-T 
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[> [ Pato. | _-PartName—~—=«dr ty | Fig. | No. | Remark _| 
sor _| o2e-21612-108 |rapPRTOC“~isS Pd 
[s08 | 026-21618:007 |*Balancer:FlaPROVT. SSC‘ || | Cd 
a09 | 028-21614-008 |" Flap Cover P-Rov-T. ——SOSC—=—CS—i A PP CS” 
aio | 02-21615204 [Holder FlapiPRov-T ——SC~ir A Pa |e | CS” 
Tait] 026-21621-000 [lever; Paper Guide: P-Rov-t—=S=~—“‘irtC ‘| 8 | CS” 
[023-21609-105 [Ground Plate: Side Ral PRov-t—«dt 1 “Pi? | ie | 
[023.21694-101 PShatiFence SS SCSC=<‘irC CP | 8 | 
319 


oo Cw] WO] ow] oa] w]w] oo 
Po af/oafayjayayaya 
CO;NI OD) Oa] BR] ow] Pp 


0 
023-21640-00 *Slide Rail; Paper Stopper; P.-Rev.-T 
0 


32 


GW] w]o 
PO] PR] P 


23-21643-00 *Bracket; Magnet Catch; P.-Rev.-T 


B 
ie) 


0 
023-21801-00 eal; Folding Tray Inst.; P.-Rev.-T 
0 


GW] wo 
PO] PM] P 


23-24009-20 *Side Frame R; M.-Rmv 


Wy] oo 
[oe he) 


33 


ale 
qa 


S 
023-21642-40 Support Plate R; P.-Rev.-T 
0 

S 


Wy] oo 
W]e 


u 
23-21643-00 Bracket; Magnet Catch; P.-Rev.-T 


Wy] oO 
Wy} o 


23-24036-108 |*Cover; Disposal Box 


Wi} w]o 
GQ} a] 


23-24016-107 |*Stay A; M.-Rmv 


023-24061-102 |*Pulley; M-Rmv 
023-24062-109 |*Plate; M.-Rmv. Pulley 
0 


23-24066-104 |*Shaft; Plate Pulley; M-Rmv 


3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
4 


0 
023-2401 7-20 *Stay B; M.-Rmv 
0 


wo 
B 


23-24067-00 *Spring; Plate Pulley; M-Rmv 


Wy}o 
als 


23-24084-102 |*Shaft H; Gear 


0 
; ; 
0 


W]}o 
ale 


23-24025-30 Pulley Shaft; M.-Rmv 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


23-21802-00 *Seal; P.-Pcv.-T:Folding Pic 


aw] ow 
ol} O1 


3 
4 
3 
3 
8 
4 
023-24002-203 |*Side Frame F; M.-Rmv 
0 8 
3 
4 
3 
4 
3 


23-24021-30 Housing; M.-Rmv. 


023-24043-00 Bracket; Master removal unit 
023-24056-001 Bracket; M.-RMV. Sensor 
023-24057-105 |*Master Removal Roller (UP) 


2 


23-21641-40 upport Plate F; P.-Rev.-T 


ee 
ceeeitesst | 
023- z 


1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


023-24058-00 *Spring A Front; M-Rmv. Roller 
023-24059-00 *Spring A Rear; M-Rmv Roller 


3 
3 
3 


-| 


7 
0 
6 
0 
1 0 
2 6 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 0 
1 5 
2 0 
3_| 023-24026-005 [*Bracket Master Loading Sensor A3_— 
4 
5 
6 
7 7 
8 
9 
0 
1 0 
4 0 
5 
6 
7 0 
0 
1 
7 
5 0 
6 
i 0 
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: 
; 
j 
: 
: 
3 
; 
: 
: 
5 
; 
: 
: 
; 
; 
; 
; 
; 
5 
; 
: 
; 
; 
: 
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6 
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6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
4 
6 
6 


23-24063-30 *Shaft; Pulley; M-Rmv 


A 
4 
42 
43 
4. 
4 
8 
9 
5 
2 
3 
54 
5 
5 
5 


3 023-24117-00 2 
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| ID | PartNo. | PartName | Qty || Fig. | No. | Remark | 
023-24118-007 |*Spring; M.-Rmv Release Lever | 1 | 26] 2] | 
023-24119-003 _|*Guide Plate; Disposal Box | 1 [26] 2 { °°} | 
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[1 [PartNo | __PatName —=«dr ty | Fig | No 
[460] 023-26164-107 | "Shalt Stoker roller UpperAZ———S—C~iSTC Pe | 
[461_| 023-26190-209_["M Transfer Roller; Wide With ——~+| 2 [2a | 3 |S 
[462_|_028-26191-205_["M Transfer Roller; Middle Wiath | 4 [2a | 36 | 
i —<$<$—] 
es 
a 
raf 


2 
[467 | 028-28199-001 [Guide Lower Flexible Wre:Mom [1 | 20] 27 [ | 
[468 | 02-28200-000 [Guide Roller: Wire HamessiM.m—=id’ 1 «| 20 | ae | CS 
[469_| 029-28200-207 [Bracket M-M. UniSafey Sw [1 | 2,4 |_| 
470 | 028-28204-005 [Bracket Upper: Junction PCB;M-M.——+[ 1 ‘f ze] 2. +4 
Tari] 026-28906-10 [Hook Lett;Hande:Mw.—~=SC~CS~sCT CT | | CS” 
[are_| 026-28207-004 [Actuator pate: M-M. SetSensor—=S—Cist «|e | 8 | CS 
ara | 026-28909-007 [Spring HandlesMM SSCS | Pt CS” 
[ara | 026-28210-005 [Master Guide Roler ——=S~CS— | | OT CC*d 
[ars _| 026-28210-101 | "Shaft; Gear TPHIRMotor ———S—SC~—~s Ce | C*” 
[476 | 026-28214-108 ['Bracket; Set sensor; M-MUpper——=«t 1 ‘| 2a | ae | CS 
a77_| 026-28216-201 | Pushing Plate F: Set Guide Plato [1 [21 | 
[are | 026-28218-200_|M-Making JunctionPcB———SCSC~C~—T ‘| 2] | CS 
[ara_| 026-28921-007 [Bracket Lower: Junction POBM-M, [1 |2e[ 3 |_| 
[4e0 | 026-28220-008 [Front CoverMM.unt——=—=SC~i «| 20 | to | CS” 
[481] 029-28228-109 [Spring B Rear: M Set Guide Plate [1 [22] [|_| 
[4a2_| 026-28929-105 [Stopper Front; M-MUnt _——~S~S~S~—C‘C CP | CS” 
[aaa _| 029-28231-002 [Stopper M-M.Close —=—sSs 1 «|e | ae | CS 
[aea| 026-28292-000 [Base Bracket: Stopper MM. Close =< 1 ‘| 2 | a7 | —~* 
[495] 029-28230-005 [Stopper Spring: MM Close ——SC~i ST «| 2 | so] CS 
[aa6 | 026-28096-004 [Hook LeveriM-MUp ——S~CS | | PCS” 
4a7 | 026-28997-000 [Hook M-MUp——sS~CS—CS eT ev | | Cd 
aee | 026-28298-104 [Flexible WiresM-M ——SC~CS—S 1 PO] PC” 
[4e9 | 026-28239-008 [Wire HamessiM-MUnt —s 1 ‘if2oy 9s | +4 
[490 | 026-28042-101 | Wire Hamess: M Pos. Sensor —=S=~—C~sC‘C PP C*” 
[491] 026-28245-003 [Reinforce Plate: Lower: M.M.Unt [1 | 22 [1 [ | 
[492 _| 026-28047-108 ['StopperRearM-MUnt_—~=S~CS~—SCY P| C* 
[493 | 029-28251-003 [Slide GudezMm. Si 1 ‘Pe | ts | Cd 
[494 | 02-28950-107 | Pivot Suppor Plate ReanM-MUp [1 |2[ 9 |_| 
[495 | 029-28253-103 [Pushing Plate Ri Set-Guide Plate —+[ 1 [2] 6 [|_| 
[496| 026-28015-208 | Protection Plate; TPH connector A+ 1 | arf ae | —~* 
497 | 029-28017-004 [WasterSetGuidesarSSCSC~iCT ‘dT 2] a? | CS 
ae | 026-28020-004 [Cutter Cover ——=SCSC~=—~—~‘“—s*S~—s—‘—‘—s CY PP CC* 
[499_| 026-28007-204 _|*Master Guide Plate AAG(DZ) sist 1 ‘| 2a | we | CS 
soo | 026-28028-108 [Gear Cove:M-MUPSCSC~ir TC ev | co] CS” 
Tsoi | 02-28936-009 [Handle StoppeniM-M SCS | | tO | C* 
F503 | 026-28939-008 |Spring: Stopper:M-M———SCS ‘| 20 | ee | CS 
soa | 026-28040-0068 | "Guide: MasterLoading ——=S~C~—sSCT ‘| 28 | | CS” 
[505 | 026-28041-002 [Bracket Rear; Write Roler —S~SC~isCS ‘| 2] | CS” 
F506 | 026-28042-108 [Bracket Front; Write Roler ——~—S~s it «|e | 8 | CS 
s07 | 026-28049-005 ['Guide: Hande:Mm.——SC~CS~—i TT | | Cd 
[soe | 02-28950-000_|Holaing Plate: Wire HamessiM-M. [1 [20 a0 | —~+t 
[509 | 028-28956-000 [Hook Sprng:M-MUp SSCs Pe] Ss | CS 
so | 026-28058-002 |Stopperi M-M.Unt——S~CSs—<—S Pt Pe | CS” 
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| ID | PartNo. | PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 
023-28361-003 _|**Pressure Detection Plate; TPH a [BA eA = —= =e “= ee 


“Cutter Unit(rotary) 
[548 | 028-28431-001 [fight Absorber Stin@ixi5) ——=—=S«dT ‘+t ‘| at | 18] CS 
sag | 023-28432-105 ["Wite Rolleriner3——=SCS~=~“~*~“~*~*~“‘—*tTC‘ SC‘ | a PC 
550 | 033-28433-101_| "Shaft; Gear; TPHIRMotor ——~—S~dtCT i) at | 8 | 
551 | 023-28435-007 [Spring TPH AlignmentShat—+t 1 +f at | 68 | 
[552 | 028-28942-103_|'Seal, TPH leaning, Pi. ——=—=SC~C~—C‘S*d| et | ot | CS” 
[s53__| 023-28944-009 |SealiSetingMasterP. ——S~S~S TP PC 
[554 | 023-28946-001 | Seal Pos. Leading Edge Of Master;Pio | 1 | 23] 4 | 
[555 | 023-30003-009 [Bracket FB Scanner —SSSC~=“‘“sR“ON’*CY|C CCS 
[556 | 025-80006-008 _|"Actuator Plate; Stage cover Actuator «| + +f ati 5 | +t 
| 657 | 023-30007-004 |'Frame;StageCover dt tT ot | 3 | 
| 858 | 023-30008-000_ |'StageCover TT tT tt | 
559 | 023-30070-105 [Stage CoverHingsAssy3——=S=~—~—sC CSP ST | | 
[560 028-30071-004 |'Bracket; Stage cover losing sensor | 1+i| ii 6 |_| 
[561 | 023-30078-007 [Actuator 2;Soanner—SSC=~<“~*~“‘—iC‘ TSC | PT 
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[1e[PatNo. [-PartName—=S*dr OW | Fig. | No. | Remark | 
[862 | 028-30075-000 |StagePad@SlageCover Ss i fay 2] | 


[599 | 026-50055-102 [Bution; Dive ntenocksw ——SC~C~isS ‘| 2 |? | CS” 
F600 | 026-58000-006 |Wwire Hames: Master RETag—~S~CT Ce | a | CS” 
F601 | 026-58000-006 |Wire Harness: MasterRE-Tag—S—~i 1 «| 28 |e | CS 
[602 | 026-59017-007 [Wire HamessiFBPulseMotor —s 1ife [se |_| 
[603 | 029-53029-007 felevatorsafeysw SSCS TP | | Cd 
60a | 026-59020-007 lelevatorSafeysw—S~CSs— 1 | PC” 
F605 | 026-59026-000 [Safety SW Assy :MANERImv.Unt [1] 20. |_| 
F608 | 026-59026-006 [orive InterlockSafetysw ——=SC~CS~sdC ‘| 2] 8 | CS” 
[607 | 026-53031-000 [Safety SW Assy: M-mv. —=Ssd 1 «dP 2] st | CS 
608 | 026-74001-054 [Motor Assy(CwRS-e4sPA)——S~C~isCT ‘| | | CS 
[609 | 026-74001-054 | "Motor Assy (CWRS-e45PA)_——Ssd 1 ta] 7 [Cd 
610 | 026-74001-054 [Motor Assy (CWRS-445PA)_—SCi 1 ‘| av | oe] CS 
611 | 026-74001-054 [Motor Assy (CwRS-4a5PA)__—Ssd 1 ‘| 26] 40] CS 
612 | 026-74002-050 [Suction MotorCowrss5PH ——=S~i («| 2 | a | CS 
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[ie [Pato [-PatName——S=S*dr OW | Fig. | No. | Remark | 
@13_[ 023-75070-050 [Camp MorAsy@) +i iwi |_| 
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[71s | 024-17180-004 [FridionSheet—SOSC~“~*~“*~“‘—CSCP TT 
[716 | 024-17181-000 [*ClampMagnet—=S=~=“~*~*~*~“‘~*~*~*~*~é~éiC‘aSCPS | | CSC~*™ 
| 717_ | 024-17203-004 |Guide;FrontFrameR Ci] tT 18 | 7 | Cd 
[71@_| 024-17804-000_[Guide;FrontFramel—=S*~=“~*~*~*~“‘—*~é~dC‘iS*dC 

| 719 | 024-17256-000 [SealTape;A3W ss — sC—“‘(S)$C”#COCT *AUCL Ct | 6 TCC 
[720_| 024-17273-002 |Lock Chip BPosiion ——~—SCS~idST «| 8 (| 

| 721 | 024-17278-101 |Bracket;B-ReleaseBase (a | St | 13 | tt TC 
722 |_o2-17329-008 ['DoctorRoleAS_——SSCSC~“‘*~*~*éiCSS*‘C I |! | CC~*” 
| 723 | 024-17400-004 |Guide;FrontFrame Cover | 2 «| 13 «| 10 TC 
[724 | 024-17401-000 |BracketiDrumLeverR ——S~—~Ss ST | 8 | 
[725 | 024-17402-007 _[Bracket:DrumLeverk ———S~d‘ «dT 8 | 

[726 | 024-17403-003 [Drum LockArm ——SC~—~SsS—SsS—~i TP 8 | 1h | 
[a7 _[024-17404-000 [Drum Lock Joint Shaft —SCS<C | 8 | | 
| 728 | 024-17428-006 _[*Shaft;Projection Support, Cd] St CT «10 | 29 | Cd 
| 729 | 024-17500-106 |SlideShaftRAssy ss ss Ci] St | 13 | 13 | 
| 730_| 024-17502-109 |PinCatchLAssy ss “ss CC—C“‘i;C CT | UTC 
| 731_| 024-17503-105 |PinCatchRAssy = Ci] tT | 2 TC 
| 732_| 024-17509-006 |CollarBPosition sss CC‘; tCdL|« | 380 | Cd 
| 733 | 024-17511-000 [Plate;CenterShatt ss C‘iECTC*dLC 12 | TC 
[734_|024-17517-009 [PlateDrumADJ SCS | 8 | 2 | 
| 735_| 024-17518-005 [Slide ShaftLAssy ss ss —C‘iECtC*d|«13:«d | 14 | 
[736 | 024-17520-107 [PlatesSlide Shat ADJ ——=SC~=“*~*éidC‘aS‘*i | |SC~*” 
| 737_| 024-17524-005 [*SubMovablePlate Cd] St S| 13 | 25 TC 
738 | 024-17525-001 [Detection Plate ——SOS~=“~*~*~*—“‘—*~‘“iTCSS*S | a | C*” 
| 739 | 024-17527-101 [SolenoidCover — CC—“‘iLS TC*dL'*C13:«*|:sC ts | 
[740 | 024-18001-006 |*BaseHorizontalMovement. —=S=~“‘id;‘ST«* | ke | SC” 
| 741 | 024-18002-002 [*Base;HorizontalMotor sd] St | 13 | 16 | Cd 
| 742 | 024-18008-000 [*Horizontal Screw C“‘iLSTCdL:«C13—«| 83 | 
| 743 | 024-18009-007 [*Spring;Horizontal = Ci] S| 13 | 382 | 
[744_[024-18010-005 [*Guide; H-Pressure Sping—=~=~“~*~*idC‘CiS‘*“zS | ks | SC~*” 
| 745 | 024-18011-001 [Washer C—“‘“(;ié‘s;CN:C*dL:«CBC|_ tg || 
[746 | 024-18012-008 ['Shaft;Horzontal Guide —=S=~=~“—*éidC SC“ | |SC~* 
| 747_ | 024-18013-101 [*Bracket; HorizontalSensor | St S| 13«| 27 | 
[748_[ 024-18014-000 [MovablePateSSC~=“*~“~*é‘iTCSS*S | PCSC~* 
749 | 024-18076-007 [Link Plate;Horizontal ————SOSC~“~*~*~*“‘“—S i‘ S‘* PC 
[750 | 024-18017-000_['Slide Guide; Horizontal ——S~=~“~*~*é~idC‘SaSCdS | | CC” 
[751 | 024-18079-002 [ShaftiD-look SOSC=~“C~—~“—s*S*~—~—‘—S CP | | 
752 | 024-18020-108 ['D-locklever——SC~—CSC‘C~SC~‘i TC‘ Z| | CS? 
| 753 | 024-18021-007 [*Spring;D-Lock — C‘i;CSTCdL:CB—C| tt | 
| 754 | 024-18022-003 [‘SWBasePlate ss C“‘iLS«STCdL:«13:«| 86 | Cd 
| 755 | 024-18025-100 [Bracket;Drewer Cd] Ct | | kt TC 
[756 | o24-e0a7-005 [SwPate SOSC=~<“—~*~*~*~—s~—C—s—é—é‘ SCP |! | TC” 
| 757 | 024-18028-001 [*Spring;Safeysw CT tT 13 | 87 | 

758 024-18029-008 |*Catch; Horizontal Screw 1 13 34 
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[rei oot oneanefshatpataeewte Ps fs 
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| 763 | 024-21306-101 [*Drive Shaft Suction Cit S| 16 | 16 | Cd 
| 764 | 024-21309-100 |*BeltRollerPlate CECT CT Ct | tt | 
| 765 | 024-21325-106 |*Base;WingDrive ss C“(té‘i;CSTC*dL|«Ct' | 7 TC 
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[reo | 024-50026-200 |CoverNETD——S~CS—“—SCS~S TP OT | CC” 
723 | 024-59036-100 |Wire HamnessiFront Upper —=SC~—~—i ST | |e | CS” 
7e4_| 024-74008-056 ['SuictionMotorAssy —=S~C~—S | tr | | CS” 
[7a7_| 024-75072-050 [Stipper unt @76) SCS | fk | 

[7e8_|_024-75073-056 [Squeegee Unit Assy: AB (17-81 fr+[e2> ~ | 
7e9_| 024-75080-052 ['PressureRoleras——SSCSC=~“‘~‘irCT CT | | CO” 
790_|024-75089-050 [PF Tray Assy (1-90) ——S—S~S—“—SsS TP A | CS 
[791_| 024-75100-053 [Clamp Plate Base Assy (2029) _——=~SC~d 1‘ | to] | —S~™ 
72a | 030-12112-008 ['Spring: Pressure Solenoid SCs | Pe | CS 
7e4_|_030-12114-108 [Lever: Pressure Solenoid ——S—SC—i 1 | |e | Cd 
[795 | 030-12035-207 [Suppor Plate: Main Motor ——SC~i «| P| 2 | Cd 
796 | 030-14124-008 [Slider R:PaperGude —=—S~S~S— TP A | CS” 
[797 | 030-14126-008 ['SlderF:PaperGuide—=sSCS 1 PT A |] | Cd 
798 | 030-14129-005 [Lock Ai Paper Guide —S~S— eT A | Cd 
799 | 030-14130-003 [lock 8: PaperGuide —=—S~CS | A | | Cd 
[200 | 030-14139-002 [Collar Side Rack PFT ——=SCi=“‘(C_@] | te] (Cd 
[201 | 030-14942-208 [Suppor Plate 8: Uppertimt ——=+_1ife,a {| 
Fa02 | 030-14946-103 [Upper Limit Ad. Screw —=S~S~C~S~S~—T | Pe | C*” 
T203_| 030-14947-002 |Base: Upper Limit Adi. Sew —s[ 1'if 2a] +4 
aoa | 030-14456-300 [Fix Pate: Load Spring ——=S~C~—~—S~—“—~—sT | | te | C* 
[20s | 030-14476-201 |load Spring —SSSCSCSC<CSC‘i TP PCY 
aos | 030-r4480-004 fruberxs SOSC~—“—~sS~—‘“‘“‘~‘ir TCP | | C*d 
807 | 030-14521-002 fLockFixng Bock ——S—S~CS—i TT fh | TC” 
808 _|030-15249-004 | Roller (Inner) Transfer Bek rs[e>awf | 
F209 _| 030-16108-005 |ShaftHolder: Right __——~—S~CSCS 1 ‘| 2] | C*d 
810 | 030-16108-005 ['ShattHower: Right ——SsS—~CSC 1 Po | CS” 
Tati | 030-16109-001 |ShartHolder:tet ——=—S~CS TP OT | CS” 
Fara | 030-16109-001 f'ShattHoentet —S~CS—“—t | | 2 | CS” 
1a | 030-16404-008 ink Distributor SCS tT | 2 | Cd 
aia | 030-16920-001 [connector Spring —=—S~CS~—<—SC—‘is A | | | CC” 
21s | 030-19205-001 |Support; Ciampworm SCS 1 | | | CS” 
are | 030-19208-001 |Support: Clamp Worm ——S—~—~—S TP | | Cd 
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956 045-37006-108 |*Print Position Center Key 


045-34025-004 racket Upper L; Rear Cover 


i<e) 
oa 


045-37007-104 |*Print Position Adj. Key 


4 


> 


ice) 
oa 


rae | 
27 | 
a2 | 
32 | 
32 | 
32 | 
a2 | 
a2 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
32 | 
32 | 
32 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
a2 | 
a2 | 
ae | 
a2 | 
22 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
a2 | 
32 | 
a2 | 
27 | 
rar | 
ea 
ren 
27 | 
27 | 
a7] 
[ 046-37013-007_|'Sheet; Panel Mode Key Engi 1‘ 27 
a7 | 


i<e) 
oa 


3 


51 
7 
8 
9 
961 
2 
3 
4 
5 
7 
8 


oO 
(o>) 


045-34022-005 _|Side Cover; Rear L 


© 
(o>) 


936 
939 


2 
2 
2 
3 
3 
4 


45-37020-00 *Numeric Display Cover 


045-34050-009 Reduction Sponge; Bottom (Side) 
045-37021-00 *Shield Mylar Sheet A; Sub-SW PCB 
0 


o}]co 
| D 


45-37015-00 “Sheet; Panel Mode Key Ch 


0 


45-37022-006 |*Shield Mylar Sheet B; SW PCB 
045-37023-00 *Shield Mylar Sheet C; Mode Key 
045-37024-009 _|*Grounding Plate A; Panel 


045-37025-005 |*Grounding Plate B; Panel 2 
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0 : 
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3 
3 
3 
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2 
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96 - 9 2 24 
5 26 
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2 
2 
2 
2 
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2 
2 
2 
2 
2 
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0 = 
0 M.- i 


Remark 


© 
~I 


45-37028-00 *Sub-SW PCB 
45-50002-103 Motor Drive PCB 


9 
9 
9 


© 
“I 


0 


o|o 
| ~I 


o|~o 
| ~I 


45-50010-00 Secure Bracket; SH PCB 
45-50011-102 |Hinge Bracket; Upper 


o};o 
oOInN 


7 
7 
7. 
8 


0 
045-50013-00 Hinge Upper; PCB Bracket 
0 


9 


45-50014-00 inge Lower; PCB Bracket 


ale 
ioe) 


H 
045-50015-00 Bracket Upper; Power Supply PCB 
045-50016-00 Noise Reduction Cover 
045-50017-20 Bracket; Option IF Connector 


O};Olo 
©} CO] CO 


r 
Bracket; Power Supply & Mech PCB 
0 B 


4 
4 
8 
4 
7 
6 
4 
45-50022-007 acket; SH Wire Harness 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 


O}]O;]o]o 
0 | CO} CO] © 


| r 
045-50031-00 Wire Harness; Main Power SW 
045-50031-00 Wire Harness; Main Power SW 


99 


ale 
oO 


45-50032-00 Main Power SW Assy 


2 
3 


B 
o 


0 
045-53001-00 Wire Harness; FB Upper 
0 


p 
Oo 


45-53001-00 Wire Harness; FB Upper 


B 
oO 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
4 
5 
7 


: 
: | 
8 


a 
o}]©o 
j=) 


045-53002-104 |Wire Harness; TPH Drawer Connector H 
045-53002-104 |Wire Harness; TPH Drawer Connector H 
0 


a/ou 
oO;oO 
oa to) 
—/ 


45-53002-104 |Wire Harness; TPH Drawer Connector H 


=’ 
(o) 
oO 


2 
3 
4 


045-53003-003 |Wire Harness; Upper 
0 


afou 
oO};oO 
oO};oO 


45-53004-00 Wire Harness; Front Lower 


re 
(=) 
oO 


0 
5 0 

6 045-53004-00 Wire Harness; Front Lower 

7 045-53004-00 Wire Harness; Front Lower 


a/fou 
oO};oO 
oO};oO 


8 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1016 
1016 
1017 
1018 
r019 
1020 | 045-53013-009 |*Wire Harness; D-Drawer H 


2 

0 

2 

9 

0 

8 

9 

0 
3 F 
0 F 
0 ; 
0 : 

45-53001-000 |Wire Harness; FB Upper 
0 F 
0 ‘ 
0 : 
45-53004-000 |Wire Harness; Front Lower 

0 : 
0 : 
0 ; 
2 ; 
2 : 
2 ; 
2 ; 
0 : 
9 
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| ID | PartNo | PartName | Qty| Fig. | No. | Remark | 
[Toat | 046-53013-008 [WieHamess;D-DrwerH st 1 if] 3 |_| 
[1022 | 045-53013-009_|WireHamess;D-DrawerH ———=s«d| 1 ‘| a7 | 36 | Cd 
| 1023 | 045-53014-005 [Wire Harness; FBPulseMotor | 1 | 19 | 6 | 
045-53028-006 

| 1025 | 045-75032-055 [*ClampCamAssy tt | 4 | tT 
[1026 | _045-75034-056 [Master Making UnRASIFig 20, Fiz) | 1 | 20] 

| 1027 | 045-75280-051_[Mech-ControlPCB;SU_ tt | 8 | 9 | 
[1028 |_045-75260-051 |Mech-ConoiPca;sU_—SSCidT tT eo] 7 | Cd 
Guide PLate (Upper) Assy Be ES ee ee 
Guide Plate (Middle) Assy (39-44) Ee ES ee 
| 1031 | 045-75288-052 [Guide Roller Assy (21-29) Tt | | 
| 1032 | 045-75289-059 [Main Motor Assy (21-27) ft | 7 | 

[1033 | _046-75290-057 _|Main Gear Assy; AS (8-13) Ee i ee 
| 1034 | 045-75292-050 [AirDamperAssy(31-43) Tt | 6} | 
| 1035 | 045-75293-056 Ver. Print Pos. Base Assy (3-23) | 1 | 5 | OT 
| 1036 | 045-75294-052 [Horizontal Motor Unit Assy (16-47) | 1 | 13 | 
| 1037 | 045-75295-059 [Pressure RollerAssy;A3_ | tT | 8 | 
| 1038 | 045-75297-051 [AirPumpAssy (16-31) Et 15 | 
| 1039 | 045-75299-054 [Suction Unit(1-46) tt | 
| 1040 | 045-75300-052 [SeparationFanAssy(1-5) | tf 15 | 
| 1041 | 045-75301-059 [Clamp Unit(1-10) tt | 
[1042 |_045-75308-051_|"Cam Drive ShattAssy Sid 1 ‘| 4] 2 | Cd 
| 1043 | 045-75307-057 ['TPHAssyAS600 ttt ht | 
[1044 |_045-75309-050 [Pressure Solenoid Assy —SSCidT 1 | 7 | Ud] CS 
045-75320--053_|Main Gear Assy; Ledger (8-13) 1 1 | 7 | ~~ | Ledger | 
[1046 | 046-75927-050_|PaneiUni:AZoeng, SSSSC*idC} «| || CAC 
[1047 | 046-75322:056_|PanelUntsAZOPic. ——SC~<C~SC‘<~idCT CP ev | Cd C' 
1048 | 046.75328-052 [Panel Unt:AZOCh.————S~CSCi te | dT CS 
| 1049 | 045-75324-059 [*Pressure Shaft. Tt | | tT 
[1050] 045-97000-001 [Scanner Uni; OOF 18 Figt) | 1] i] | EAC | 
| 1051 | 045-97001-008 [Scanner Unit; 600HB (Fig 18.Fig 19) | 1 | 18 | TU 
[1052 | 408-02300-001 [Batteyion-2032 SSC | ew] OC |C*d 
[1053 | 435-00047-004 |FemteCore ——SC~=—<“—~S~*~—‘“‘~id TCP ev | vk | CS” 
[1054 | 444-20002-101 [Sensor GPiA7SERSSCSC~=“‘~‘iCSCdT | a | C*d 
| 1055 | 444-30008-100 [Sensor;LG-24enn_ 8 2 | 8] | 
[1056 | 444-20008-100 |SensoruGoaenn ——SSSCSC~i | | te] CS 
| 1057 | 444-30008-100 [Sensor LG-24enn tt | 0 | 
[1058 | 444-20008-100 [SensoriG-ownn ——SSSSCSCidT tT oh] tO] CS 
| 1059 | 444-30008-100 [Sensor;LG-e4enit tt 7 | 5 
| 1060 | 444-30008-100 [Sensor LG-e24snn 8 13 | 29 | 
T1061 | 444-30008-100 [Sensors LGoaent ——sS~CSC<~is P| | CS 
[1062 | 444-30008-100 ['Sensoricoaent SSSSCi |] | CS 
| 1064 | 444-30008-100 [Sensor LG-24snit tt | et | 0 | 
| 1065 | 444-30008-100 [*Sensor; Geant 2 | 8 | 4 | 
[1066 | 444-30008-100 [SensoriGoaent ——sSSSSCiT (dT | eo | CS 
| 1067 | 444-30008-100 [*Sensor;LG-24sNLi_ 2 | 8 | | 
| 1068 | 444-30010-007 [Sensor;LazesD1_ Tt | or | tT 
| 1069 | 444-33003-109 [*Sensor;ON-171-A8_ tt | 8 | OT 
[1070 | 444-39006-000 ['Sensor;Ps1i7eot——SSSC~=<‘—~i dT A | | C”d 
| 1071 | 444-33010-008 Ppsti9eDt lt te | 8 | 
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ty 
1072 
1073 
1074 
1075 

1076 | 444-42029-200 |*Sensor (Send); KH0854-00 

4 

4 

0 


Remark 


4 Ea] 
at] 
Ea] 
a 
ia 
1077 | 444-42030-305 _|*Sensor (Rev); KH0854-01 a | 
| 444-43007-200_|"Master Loading Sensor | 
| 444-51004-104 [Sensor YAABT-0070P_———SSSSCSC~dC CS 
108 
1084 
Loa | 

fated 

a 

hin 

3 Ea 

E ea 

Liz] 

[ts] 

fete] 

ze 


1078 


1079 


4 
4 
1082 
3 
4 
4 
4 


a/iaf/o 
oO;/O[o 
©o0 | CO]; CO 


88-90030-20 **Ground Wire; U3-55-R3 


= 
2) 
ioe) 


90-22020-00: *Main Motor; CWTD3358G-30F-9K24A 


—_ 
ie) 
[ee] 


5 
6 
7 
0 4 

4 
5 


af/ou]/o 
O;O];oO 
©} CO} 


90-33015-100 |**Motor; PM42L-048-ZVS6 
90-33015-100 |**Motor; PM42L-048-ZVS6 


afou 
joy To) 
Oo 
— 


8 
9 
2 
3 


490-33016-106 |*Motor; PM42L-048-ZVN5 1 
490-41013-108 |*Fan; D12F-24PLH1C13 


at | oe 
loa to) 
oO} co 


4 


0 
4 
4 
490-41014-007 _ |*Fan; E1033H24BYAZ-33 
490-50006-106 _|Solenoid; Tds-10A-1056 
6 | 490-50007-102 |*Solenoid; TDS-O9SL-59A 
7 | 490-50009-008 |*Solenoid; TDS-10AL-38 | 1 | 
8 | 490-50010-006 Solenoid; TDS-08A-1030 
9 | 490-50010-006 Solenoid; TDS-08A-1030 
4 ra 
4 6 i] 
4 


re es es ee 
O/O;O]O 
O}]O;o]o 


0 

5 

0 

6 

i 
i 
2 
1110 
nn 
1112 | 607-10005-004 _["MetalFext0xa;11.2x06 —S—~d:C 
1113 | 607-10006-000_['WetalFOxexaroxt —SCS~s 
114 | 607-10006-000__["MetalFexexeioxt ——S~S~S 
115 
116 
m7 
118 
1119 

1120 
121 
r182[ 607-16000-000_[MetalFexianiaxsx1ex2——S~S |S 


| 8 | 
edn) 
sin 
ican 
Le) 
| 13 | 
| 16 | 
herd 
eae | 
eae 
a aa 
| 2 | 
| 6 
| 13 | 
se 
| 2 | 
| 2 | 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


ig. 
3 
5 
2 
1 
5 
11 
11 
2 
8 
8 
8 
1 
13 
16 
0 
3 
15 
16 
0 
3 
13 
15 
7 
16 
2 
12 
2 
3 
1 
5 
16 
6 
15 
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| 2 
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Remark 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 


1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 


ri71 | 612-10105.009 [GeanMoextexs SS 2 | mw | CC*” 
i172 | 612-10106-005 FGearmoaxsaxe ——S—~—sC—‘i PP | CS” 
Pii7a | 612-11103-000 Gear mosxisx? ———SS—~—S— Ps PCS 


| ID 
| 1123 
| 1124 | 
| 1125 
| 1126 ‘| 
| 1127 | 
| 1128 | 
| 1129 | 
| 1130 _| 
| 1131 
| 1132 | 
| 1133 
| 1134 
| 1135 | 
| 1136 
| 1162 | 
| 1163 
| 1164 | 
| 1165 | 
| 1166 
| 1167 | 
| 1168 | 
| 1169 | 
| 1170 | 
fen 
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Part Name ig. . Remark 
1174 
1175 

1176 | 612-12103-003 |*Gear;M1X16X3.2 

1177 | 612-12208-107 |Gear; M1X28X8 

1178 | 612-12701-008 |*Gear; M1X71X14 

1179 | 612-16040-006 |*Gear;M1X40X18 

1180 | 612-30001-005 |*Helical gear; M1x16x6 

1185 
1182 
1183 
1184 


1185 
1186 
*Gear;M1X42+M1X28 


5 
3 
8 
6 
5 
7 
8 
4 
0 
8 
A 
6 
2 
5 
| 612-81303-006 |*Gear; MO.8X35+MO0.8X15 
6 
6 
2 
8 
3 
0 
2 
7 
8 
0 
5 
9 
3 
3 


| 612-81303-006 |**Gear; M0.8X35+M0.8X15 
| 612-81303-006 |*Gear; M0.8X35+M0.8X15 
*Gear;M0.8X16+M0.8X36 

| 612-81401-008 |*Gear; M0.8X17+M0.8X49 

| 612-81602-003 |*Gear; M1X17+M0.8X61 
Gear; M1X41+M1X29 
*Pulley Gear; 0.8X45+28S2M 
0 | 613-11300-007  |*Pulley Gear; 0.8X31+53S2M 


afoafoafoufoajiafafiafiafafifa}jififilfi 
Plrlrp]—|/a}jafaypayapajapayjaypayadya 
ODILOl]O]/O/]/O]/O]O]O]O]O]/O]O] O] CO] Aa] 
a OSOINI ID] a;RPoO!/rmsl—|o;,o]aoin 


620-00010-001 |Belt; 645-5GT-10 

620-80001 -00 “Belt; 256-2GT-4 

621-00001-00 “Belt; 40-S2M-290 
3 


= 
ye) 
(=) 


2 
3 
4 | 621-00005-005  |*Belt; 40-S2M-172 

5 "Transfer Belt 2; 2X140 

6 | 629-00005-003 _|*Flat Belt; 15X0.65X502 

7 ollar; F10X60 

8 ollar; F10X48 

9 *Stepped Screw;F4X4.5;M3xX4 


613-10002-00 **Gear Pulley; M0.5X130+17-2 
35-10004-100 |Stepped Screw;F5X5;M3X3 


ae ee 
NO} 
oR To) 


*Stepped Screw;F5X10.8;M3X3 

1213 *Stepped Screw;F5X3;M3X3 

1214 Stepped Screw;F6X4;M4X6 

1215 

1216 

1217 

1218 

rate |_635-17613-209 

1220 | 695-17613-209 [Stepped Sorewiexi.enaxa———~—~=«dt=~_ |= 
raat | 636-17613-209 [Step Screw; D6X1.5MaX45 ———S—Si«dtC} Sip ee | 
[1222 | 635-17614-205 [Stepped Screwexi.7Maxa «dT + +| is | 14 | CS 
[1223 | 635-17624-006 [Stepped Screwsexa2maxes —+| 2 | 8 |e | 
[1224 | 636-17654-001 [Stepped Screwrexamaxa =“ CP | | 


6 
6 
6 
6 
**Stepped Screw;F6X7.2;M3X4 
6 
6 
6 
6 
6 


afiufoufiafifafa 
MPTMPMPLMPMTPMO] DP 
-—;/-+);/2+/O/;/CO};C]/O 
Dee el >) 
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[| PartNo. | PartName—=«dr ty | Fig. | No. | Remark | 
[7225 | 626-17814-107 [Stepped Screw axi.7maxes st 1 t7 [ss | 
[1226 | 635-17824-005 [Stepped Screw F8x2.3Max4.4 oes 
[1227 | 696-18519-100 [Stepped ScrewrFoxi.sexas =i «| ee | so] SC*” 
[1226 | 639-00002-000 [Sheet Squeegee Roler ——=~=~C~‘“‘*‘~sCC*dT  | | CC*d 
[1229 | 699-00610-000 |P Washer, oxigsxr ——=S=~=“—*~—*~*~sSC“‘(U | | | Cd 
1230 _| 640-60040-000 fORingPat9 SOSC~—~—S—“‘—‘i TCP | CC” 
2a | 640-60060-000 JORingiPoi9 ——SC~=“‘*‘“‘*S*~*=“—“‘“sC Cd | | TC” 
232 | 640-60100-100 JoRing Pt02eSOSC—=~—SSCt 1 PT | C*d 
1236 | 640-67040-009 FORingsez6 ——SOS~=~“~*~*—‘“‘—‘sT Th | | CC” 
i234 | 640-67040-009 FORingsea6 ——S—S—~—SsS—SsS—t tt | | Cd 
T1235 | 660-01016-100 [Rubber Foot —SC~CSC‘CSC<CSC—‘i A PT | Cd 
[1236 | 660-05000-018 [Magnet GatchiSMrsoP_————SSC~—SC—t TT A | CS 
[1237 | 660-05000-018 [Magnet Catcnsm-soP_———S—~—~—S—s TP Pe | CS” 
T1236 | 660-05000-018 [Magnet CatchisMsoP SCS Te P| CC*d 
1239 | 660-05105-008 |DoorGach SSSCSC~—C~SC—‘“—sSCS~<‘is TCT | | TC” 
1240 | 660-05106-002 |CoverCatch ——SC—~—S—CSCSCi TT | | Cd 
i24t | 665-00808-002 edging Sacetes@aL_——SC~=~—~—~—C—s—s— 1 TT | |] CC” 
T1242 665-00808-002 edging Saddle: LES25L_—~“‘~*~sC CP | CSC*d 
[1243 | 665-00809-009 edging Saddle: tes-1017—=S~S~—sT Cw | | CSC” 
T1244 | 665-00809-009 Edging Saddle: LeS-1017—=SCS 1 | OP 8 | CS 
24s | 665-00810-007 |FFcClamp:Fo-#5 SSC~=<“~*~—s‘i TCP tv | | C*d 
T1246 | 665-00817-003 |wire Saade;wSaNvo——=S~i ‘| ee] ee | CS 
i2a7 | 665-01212-009 |Reuse Band:ASG-130—=~S~CS PsP | CC*d 
[1248 | 665-02021-606_|Clip: NK-7N Nikko Nylon ip +1 ifis[ |_| 
i249 | 665-02049-006 |wire SaddeLws-1316——=S~*~=<“~*~“—*~sSC CTT | | CC” 
F250 | 665-02049-006 [Wire Saddienwsisi6 —=S~CS~si ie | | CS” 
i251 | 665-02049-006 |wire SaddeLws-ig16—~—=~=~*~<“~*~*~—s | | | CC*d 
i252 | 665-02049-006 |wire Saddews-ta16——SCS ee | OP | CC” 
[i253 | 665-02044-002 |wire Sacdews-o7 ——S~—~S— TP | CS” 
T1254 | 665-02044-002 |wire SaadeLwso7 ——=S~is it «| 2o | 8 | CS 
T1255 | 666-02044-002 [Wire SaddloLwso717—=—S~=~—~—‘i CY PP CC* 
[1256 | 665-02044-002 [Wire Saddiexwsor ——=—SCi | 2] se | CS” 
[1257 | 666-02044-002 |wire SaddeLws-o7i1 —=S—=~—Ss—“‘i Pe | | CC” 
[1256 | 665-02055-004 |wire Saddexws2218 =~ | Pe | CC*d 
T1269 | 665-02901-002 |PowerBandTi0——~S~=~—~—~—“‘—~—s—‘— tw |? | CS” 


quare Bushing 





RZ9-Version 1.0 


lll. INDEX 


INDEX III (Auto Control Stacking Tray/ Multi Tray Paper Feeder) 


| ID | PartNo. |  PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 
| 1 | 018-33151-203 [Fence Cushion | OT 8ST 
fee 02 TAIS T7103" SW Plate tie a i 
| 3 | 021-11318-002 [Spring; SW | 
| 4 | 021-15015-101 [*Light Absorber Strip | 87 |S 
| 5 | 021-51030-109 [Push Button SWAssy | TT 83 | 
| 6 | 023-12223-000 [Gear Cover; ElevatorMotor | 7 | 89 | 7] 
| 7 | 023-12234-109 [Motor Chassis; ElevatorMotor | — 7 | 389 | 7 
| 8 | 023-12244-104 [Elevator Motor Collar | 8 
| 9 | 023-12247-006 Cover; ElevatorMotor | tT 89 | 
| 10 | 023-21606-205 [Paper Guide F;P.-Rev-T. | tT 83 
| 11 | 023-21607-201 [Paper Guide R;P.-Rev-T. | TT 83 | 
| 12 | 023-21608-003 [Back Stopper, P-RCV-T | TT 83 | 6T 
| 13 | 023-21612-108 [*Flap;P.-Rev-T. | 83] 
| 14 | 023-21613-007 [*Balancer; Flap;P-RCV.-T. | 72383] 
| 15 | 023-21614-003 [*Flap Cover,P.-Rev-T. | 83] 
| 16 | 023-21615-204 [*Holder; Flap;P.Rev.-T. | AT 8 
| 17 | 023-21621-000 [Lever, Paper Guide, P-Rev-T. | 3 | 383 | 18 
| 18 | 023-21634-004 [Shaft,Fence | 8ST 
| 19 | 023-74001-054 [Motor Assy 445 | 8D | 
| 20 | 023-75147-052 [Flap;P.-Rev.-T.Assy | AT 8ST 
| 21 | 030-04025-007 [*Seal;Size_ | | 
| 22 | 030-04026-003 [*Seal; MAX | 40TH 
| 23 | 030-04038-109 [*Seal; Lock CT | 8 
| 24 | 030-04128-108 [Seal; Side GuideLock | tT 40 | 84 
| 25 | 030-14347-002 |*Base; Upper Limit Adj. Screw | 7 | 87 | 54 
| 26 | 030-14347-002 [*Base; Upper Limit Adj. Screw | 7 | 88 | 54 
| 27 | 030-14376-002 [*StripperPad;Foam_ | 87 | 82 
| 28 | 030-14376-002 [*StripperPad;Foam_ | tT 888 
| 29 | 030-19205-001 |Support; Clamp Worm | 89 | 
| 30 | 030-21003-009 [*Stepped Screw;2.2 | TTT 
| 31 | 030-21016-100 [*Roller; Pickup | 8 
| 32 | 030-21016-100 [*Roller; Pick-up | 88 
| 33 | 030-21017-000 [Joint; Elevator | 8 
| 34 | 030-21020-000 [*Wire; Tray CT | 
| 35 | 030-21026-203 [*Shaft; Pick-Up Roller | tT 87 | 8 
| 36__| 030-21026-203 [*Shaft; Pick-Up Roller | tT 88 | 
| 37 | 030-21028-109 [Shaft;Elevator2_ | 89 
| 38 | 030-21031-100 [*Shaft,Latch CT 8 9 
| 39 | 030-21051-003 [*Bracket; SideGuideF2_ | tT 40 | 
| 40 | 030-21052-000 [*Bracket; Side GuideR2 | | 40 | 
| 41 | 030-21055-009 [*Latch; Lock? | | 8 
| 42 | 030-21056-005 [*Latch;Lock2_ | 4 
| 43 | 030-21059-101 [*Plate;Lock1 | | 8 
| 44 | 030-21060-100 [*Plate;Lock2_ CC TO 
| 45 | 030-21061-009 [*Guide; Support | 47 
| 46 | 030-21073-104 [*Shaft;Drive ST 4 
| 47 | 030-21203-105 [*Lock Ring; Roller | 8 | 
| 48 | 030-21203-105 [*Lock Ring; Roller | 8B 
| 49 | 030-21204-004 [fLever;Lock2_ | | 8D 
| 50 | 030-21205-108 [*Holder;Guide1 CT | 40 0 
| 51 | 030-21206-104 [*Holder;Guide2 | | 
| 52 | 030-21207-003 [*Bracket; Potentiometer Slide | = 1 | 40 | 46 | 
| 53 | 030-21208-000 [*Holder; Drum Wire | TT | 9 
| 54 | 030-21209-006 [Gear;Elevator1 Cd CT 8 
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INDEX III (Auto Control Stacking Tray/ Multi 20 eau! Feeder) 


| ID | PartNo. | —PartName_ | Qty | Fig. | No. | Remark | 
030-21210-004 Se Elevator 2 
36 0a0:21238-109 [Bracket Tray Look 2 39a 
| 57 | 030-21240-000 [Spring; TrayLock | C89 | 8 
| 58 | 030-21248-001 [Spring;Gear_ | 8B 
| 59 | 030-21258-007 [*Pulley; WireF 12x5404_— | 240] 
| 60 | 030-21259-100 |*Plate; Pulley WireF12-5404, | 2 40] 7 
| 61 | 030-21260-109 [*Bracket, Wire2_ | | 
| 62 | 030-21261-008 [*Slider,Wire2 | 4 
| 63 | 030-21262-101 [*Bracket; Wire Fixation S| 4 40 | 10 
| 64 | 030-21263-108 [*Bracket, Wiret S| Tt 
| 65 | 030-21264-007 [*Slider; Wired | | 2 
| 66 | 030-21265-003 [*Gear, Damper CT tT OT 
| 67 | 030-21266-000 [Idler Pulley | | 
| 68 | 030-21267-103 [*Holder; PulleyF | | 
| 69 | 030-21270-104 [*Holder; PulleyR_ | | 
| 70 | 030-21276-005 [‘Latch;Guide_ Cd | 4 
| 71 | 030-21278-105 [*Guide Assy; Front | TT 40 | 
| 72 | 030-21283-109 [*Guide Ass'y;Rear | | 40 | 6 
| 73 | 030-21288-003 [*Pulley; Potentiometers | 2 40] 49 
| 74 | 030-21289-107 [*Plate; Belt Fixation | | 40TH 
| 75 | 030-21290-105 [*Shaft; Slider | | 8 
| 76 | 030-21291-101 [*Cover; Potentiometer | tT 40 | 47 
| 77 | 030-21292-108 [*Cover;Belt Ss | | 
| 78 | 030-21295-000 [*Spring; Latch | TO 
| 79 | 030-21296-006 [*Plate Spring;LockF | tT 4 | 57] 
| 80 | 030-21297-002 [*Lever;Lock1 | 4 
| 81 | 030-21299-005 |*Plate Spring; Lock R ee ee ee 
| 82 | 030-21300-100 [*Stepped Screw32.2 | A | 40 Tt 
| 83 | 030-21301-107 [*Stay;Guide | 4 
| 84 | 030-21302-006 [*Stopper;Table | CT OT 
| 85 | 030-21303-100 Bracket; Tray | Tt 
| 86 | 030-21304-106 [*Base Plate; Tray | | OT 84 
| 87 | 030-21306-001 *L.O.Sheet CT | 
| 88 | 030-21307-105 [*Plate; Sensor | | 
| 89 | 030-21309-108 [*Cushion; Tray | | 8 
| 90 | 030-21310-009 [*Cushion; Tray? Cd | OT 4 
| 91 | 030-21311-200 [*Cover;Base Plate | 4] 
| 92 | 030-21312-109 [*Bracket; Damper | | OT 
| 93 | 030-21314-101 [*Bracket; Separation S| tT 40 | 
| 94 | 030-21315-108 [*Lever; TrayLock | tT 40 OT 
| 95 | 030-21316-104 [*Lever;Ratchet_ | TT 40 | 
| 96 | 030-21317-100 |**Lever; Ratchet? Fs | 428 
| 97 | 030-21318-000 [*Spring;Lock_ | | 8 
| 98 | 030-21319-103 [*Pin; Support | | OT 
| 99 | 030-21328-102 [*Bracket; Pick-up Roller | 7 | 87 | 
| 100 | 030-21328-102 [*Bracket; Pick-up Roller | tT 88 | 
| 101 | 030-21329-109 [*Bracket; PaperFeed Shaft | 7 | 387 | 
| 102 | 030-21329-109 |*Bracket, PaperFeed Shaft | 7 | 88 | 
| 103 | 030-21330-000 [*Pulley; PaperFeed | 87 | 10 
| 104 | 030-21330-000 [*Pulley;PaperFeed | 2 | 88 | 1 
| 105 | 030-21339-007 [*Holder; SeparationPad | tT 87 | tT 
| 106 | 030-21339-007 [*Holder;SeparationPad | tT 88 Tt 
| 107 | 030-21343-004 [*Spring; Separation | 87 | 2 
| 108 | 030-21343-004 [*Spring; Separation | tT 88 TT 
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INDEX III (Auto Control Stacking Tray/ Multi ie eae! Feeder) 


| ID | PartNo. | ~~ PartName_ | Qty | Fig. | No. | Remark | 
030-21347- ‘000 “Shait; Paper Sensor 

4 10-[080-21847-000 [ Shaft: Paper Sensor 
| 111 | 030-21348-006 [*Spring; PaperSensor | Ct 87 
| 112 | 030-21348-006 [*Spring; PaperSensor CT Ct 88 
| 113 | 030-21349-100 [*Brush; RollerCleaner2_ | 7 
| 114 | 030-21349-100 |*Brush; RollerCleaner2_ | 4 88 
| 115 | 030-21352-003 |[*Cushion; RubberF12-5404 | 2] 88 84 
| 116 | 030-21358-109 [*Arm;sSW_ si et 8 
| 117 | 030-21360-006 |*Latch; Guide BracketAss'y | 2 | S86 S| 16 | 
| 118 | 030-21361-002 [*HandleLatch a —“‘ |]SS OTT | (86) Ud] 18 | 
| 119 | 030-21362-106 [*Roller; Tensioni CE 8 
| 120 | 030-21363-005 |*Plate; Tension ss —“‘i[!S SH OT 86 CT OO 
| 121 | 030-21363-005 [*Plate; Tension ss C—“‘iESC OT 4 18 
| 122 | 030-21364-206 [*Spring; Tension tC 4 
| 123 | 030-21365-008 [*Spring; Latch Front CE tS 8 
| 124 | 030-21376-000 |*Guide PlateLower1 CT CCT SC 
| 125 | 030-21381-100 |[*Guide PlateLower2_ | lt 88 
| 126 | 030-21385-009 |*Plate; Passage Sensor Cd| C2 88C| | 
| 127 | 030-21389-004 |*Plate; Passage Sensor2_ | tT 87 
| 128 | 030-21395-004 |*Link;JAMrelease1 ss “ss Cd| CT 8 TS 
| 129 | 030-21396-000 [*Link;JAMrelease2 CT Ct 8B 
| 130 | 030-21397-007 |[*Hinge ss  —“‘(‘(‘(C;S!!COC*LC)h C2UhOUT C86 CUT 12ST 
| 131 | 030-21407-002 [*Bracket; Switch = CEC tT 88 OT 
| 132 | 030-21409-005 |*Bottom Stay t—“‘C;C*LS 1) 6360 CT O13 | 
| 133 | 030-21416-001 |*Spring; Guide Front | CB 
| 134 | 030-21417-008 |*Spring; GuideRear CE 8B ST 
| 135 | 030-21418-004 |*Spring; Pick-Up Roller 

*Spring; Pick-Up Roller 

| 137 | 030-21419-000 |*Stepped Screw; Guide Plate4611_ | 4 | 38 | 45 
| 138 | 030-21430-004 [Bracket; Interlock ss ss —“‘dY:SS | | 
| 139 | 030-21461-007 [Stepped Screw4.5 | CD 8B 
| 140 | 030-21477-000 |*Transfer Roller —“(‘;‘ié‘dLSCT CT S42 | 49 T 
| 141 | 030-21478-007 [*Guide Lock —“(ti‘“;‘s;é‘*sTSCi‘ CE 
| 142 | 030-21479-003 |*Bracket;GuideLock CT tC 42 40 
| 143 | 030-21491-003 |*RollerTension Upper? | CO 42 
| 144 | 030-21492-000 |*RollerTensionUpper2_ | C42 | 83 T 
| 145 | 030-21502-005 |Lever; FL Guide PlateRelease || 1 | 42 | h7 | 
| 146 | 030-22002-006 [Pulley;2 tt ttt~—“‘(‘“CCSC*sLSC OTC 844 
| 147 | 030-22002-006 [Pulley;2 i‘ 8H 0 
| 148 | 030-22003-002 [Pulley;3 tC —“‘“‘;é‘iESSCSTC CT HTT 
| 149 | 030-22004-106 [Pulley;4 — —“‘“C;ésTO 2h OUT O84 OT 
| 150 | 030-22006-001 [Clamp;Belt CC CC“ (se 8H 
| 151 | 030-22007-008 [Flange —“‘“(CS:S*CSTSCCT 8H 
| 152 | 030-22007-008 [Flange es —“‘(‘‘(‘(C;!COCLC)h 4ChOUT 635 CT CT 
| 153 | 030-22008-004 [Tension Plate CE 8H 
| 154 | 030-22008-004 [Tension Plate CE 8 
| 155 | 030-22012-001 [Shaftt5End CT 8H 
| 156 | 030-22014-004 |[Gear;i End —“‘é‘iESCT OT 85 
| 157 | 030-22015-000 |[Gear;1 Side t—CisEC“ (eT 8H 
| 158 | 030-22016-007 |Gear,2End —“‘“C;éiLSS SC HTT 
| 159 | 030-22017-003 |[Gear;2 Side ti‘ 8H 
| 160 | 030-22020-101 |Bracket;Sensori CE THT 
| 161 | 030-22022-007 [Clamp; Beltj;End CE 8 
| 162 | 030-22027-009 [Spring; End SW CE 
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INDEX III (Auto Control Stacking Tray/ Multi Tray Paper Feeder) 


| ID | PartNo. [| PartName_ | Qty | Fig, | No. | Remark | 
030-22029-001 |Stepped Screw; M4X6 2 34 7 
| 164 | 030-22029-001 [Stepped Screw;M4x6_ | tT 85H TT 
| 165 | 030-22030-107 [Bracket; Harness Clamp | TT 84 | 10 
| 166 | 030-22031-006 [Tension Spring; Side | 84 | 
| 167 | 030-22031-006 [Spring; Tension Plate | TT 8ST 
| 168 | 030-22039-007 [Actuator;FenceSW_ | 8ST 
| 169 | 030-22043-101 [Lock PlateF;AS Tray | 83 | 20 
| 170 | 030-22044-108 [Lock PlateR; AS Tray | 83 |e 
| 171 | 030-22048-006 [Plate, Actuator | 8ST 
| 172 | 030-22058-001 [Pulley;5 8h 
| 173 | 030-22058-001 [Pulley;5 | 8ST 
| 174 | 030-22061-002 [Bracket;' SW tT 8S 
| 175 | 030-22067-205 [Frame;EndFence | TT 8ST 
| 176 | 030-22070-001 |GearBox;End | 8ST 
| 177 | 030-22073-000 [Metal; 1 8H 
| 178 | 030-22073-000 [Metals 1 8H 8 
| 179 | 030-22085-009 [Bracket; AF-PCB | TT 84 | 8H 
| 180 | 030-22086-005 [Gear Box;Side_ | tT 8H 
| 181 | 030-22088-008 [Shafts; Side | 8K 
| 182 | 030-51093-100 [*PotentiometerA’ssy2_ | tT 40 TTT 
| 183 | 030-51168-100 [*Wire Harness; FG_ | | 4 
| 184 | 033-12001-003 [*Arm;TensionF | OT 87] TT 
| 185 | 033-12004-002 [*Arm;TensionR | 87 | 
| 186 _| 033-12006-005 [*Link; Solenoid | | 8 
| 187 | 033-12007-001 [*Roller;Tension2 | 87 | 4 
| 188 | 033-12008-008 [*Spring; RollerTension | 287 | 88 
| 189 | 033-12009-004 [*Stopper; Upper Unit_ | 88] 8H 
| 190 | 033-12011-009 [*Bracket;PaperDet.Sensor | 2 | 40 | 88 
| 191 | 033-12014-008 [Sheet; Separation Adj. | 289 | 
| 192 | 033-12016-000 [*DrawerCover CT tT OT 
| 193 | 033-12050-004 [Knob; Pressure | 89TH 
| 194 | 033-12051-000 [Knob;Angle CT 8 
| 195 | 033-12053-208 [*SideFrameF | 87 | 
| 196 | 033-12055-103 [*SideFrameR 878 
| 197 | 033-12059-400 |*Bracket Ass'y; Guide Lower | 7 | 86 | 14 
| 198 | 033-12061-006 [*Cover;GuideLower | tT 8 TT 
| 199 | 033-12068-000 [*Spacert | 8 
| 200 | 033-12068-000 [*Spacer? CT tT 88 
| 201 | 033-12137-002 [*Base Bracket; Separation S| 7 | 87 | 12 
| 202 | 033-12137-002 [*Base Bracket; Separation | 1 | 88 | 2 
| 203 | 033-12141-000 [*Bracket; Separation | tT 87 | 7 
| 204 | 033-12141-000 |*Bracket; Separation S| tT 88 | 7 
| 205 | 033-12142-006 [*Cam; Stripper | 8 
| 206 | 033-12142-006 [*Cam; Stripper | tT 88 TT 
| 207 | 033-12143-002 [*Bracket; Separation2 | tT 87 | 22 
| 208 | 033-12143-002 [*Bracket; Separation2 | 88 | 
| 209 | 033-12144-009 [*Lever;P-Release_ | tT 87 | 20 
| 210 | 033-12144-009 [*Lever;P-Release | tT 88 | 20 
| 211 | 033-12145-005 [*Bracket;P-Release | TT 87 | 
| 212 | 033-12145-005 [*Bracket;P-Release | TT 88 | 
| 213 | 033-12146-001 [*Spring; P-Release | tT 87 | 19 
| 214 | 033-12146-001 [*Spring; P-Release | tT 88 TT 
| 215 | 033-12147-008 [*Stay; Transfer UnitLower_ | 7 | 87 | 83 
| 216 | 033-12147-008 [*Stay; Transfer UnitLower | 1 | 88 | 83 
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| ID | PartNo. | —— PartName | Qty | Fig, | No. | Remark | 
033-12148-004 "Gear; Stripper Angle 
rate | 033-19448-00¢ [Gear Stipper Angle tf 38a 
| 219 | 033-12149-000 [*Lever; P-Adjust_ | 87 | 
| 220 | 033-12149-000 |*Lever; P-Adjust_ | 88 
| 221 | 033-12151-005 [*Shaft; Stripper Angle | 87 | 5 
| 222 | 033-12151-005 [*Shaft; StripperAngle | 88 |S 
| 223 | 033-12152-109 [*Shaft;P-Adjust_ | 87 | 
| 224 | 033-12152-109 [*Shaft;P-Adjust_ | 88 
| 225 | 033-12153-008 [Shaft; Adjuster | 87 
| 226 | 033-12154-004 [*Base; Plunger | 8 
| 227 | 033-12154-004 [*Base; Plunger | 88TH 
| 228 | 033-12155-000 [*Spring; Plunger | TT 
| 229 | 033-12155-000 [*Spring; Plunger | 88] 
| 230 | 033-12156-007 [*Plunger Pin, 8 
| 231 | 033-12156-007 [Plunger Pin, | 8B 
| 232 | 033-12161-302 [*Frame; Tray | OT OT 
| 233 | 033-12164-000 [*EndFence; Fixed | tT 4 | 
| 234 | 033-12168-005 [*Bracket; Slide | | 40 
| 235 | 033-12188-103 [*Shaft;PaperFeed | 87 | 
| 236_| 033-12188-103 [*Shaft; PaperFeed | OT 88 TZ 
| 237 | 033-12191-007 [*Bracket; Wire Harness | 288 | 
| 238 | 033-12192-003 [*Stay;PaperFeed | | 8] TA 
| 239 | 033-12192-003 [*Stay;PaperFeed | tT 88 | 47] 
| 240 | 033-12193-000 [*Base Plate; Upper LimitAd. | 7 | 37 | 53 
| 241 | 033-12193-000 |*Base Plate; Upper LimitAd. ss | 7 | 88 | 53 
| 242 | 033-12194-006 [*Slide Plate; Upper LimitAd, =| 7 | 87 | 56 
| 243 | 033-12194-006 [*Slide Plate; Upper LimitAd. S| 7 | 88 | 56 
| 244 | 033-12195-002 [*Shaft; Upper LimitAdj. | tT 87 TT 
| 245 | 033-12195-002 [*Shaft; Upper LimitAd.. | 7 88 | 8B 
| 246 | 033-12196-009 [*Bracket;PaperSensor | tT 87 | 52 
| 247 | 033-12196-009 [*Bracket; PaperSensor | tT 88 | 52 
| 248 | 033-12198-001 [*Knob; Upper LimitAd., | tT 87 | 59 
| 249 | 033-12198-001 |*Knob; Upper LimitAd.. | tT 88 | 59 
| 250 | 033-12200-006 [*Spacer2_ 8 
| 251 | 033-12200-006 [*Spacer2_ | 8B 
| 252 | 033-12206-004 [*Shaft; Stripper | tT 8] 8 
| 253 | 033-12206-004 [*Shaft; Stripper | 88 | 8 
| 254 | 033-12207-108 [Cover; Stripper2_ | tT 8 
| 255 | 033-12208-104 [Cover; Stripper? SCT 8D | 
| 256 _| 033-12220-104 [*Guide PlateLower4 | | 87] Tt 
| 257 | 033-12225-106 [*Guide PlateLower5 | tT 87 | A 
| 258 | 033-12229-004 [*Roller; PaperFeed | 87 | 
| 259 | 033-12229-004 [*Roller; PaperFeed | 88TH 
| 260 _| 033-12230-002 [*Stopper;Clutchi | 88 
| 261 | 033-12231-009 [*Stopper;Clutch2 | 87 | 8H 
| 262 | 033-12233-109 [Flange 8 
| 263 | 033-12242-000 [Slide Rall ST A 
| 264 | 033-12245-000 [Cover; Elevator Motor Brackets | = 2 S| 39 | 16 | 
| 265 | 033-12246-405 [*Wire Harness; Tray? | TT 40 | 82 
| 266 _| 033-12248-106 [*Junction Wire Harness; Tray | 17 | 40 | 83 
| 267 | 033-12255-005 [*Junction Harness; Pick-up Sensor | 1 | 37 | 70 | | 
| 268 | 033-12255-005 [*Junction Harness; Pick-up Sensor | 1 =| 38 [| 42 | 
| 269 | 033-34010-006 [Bracket;FrontCover | 2 | 
| 270 | 033-34014-001 [Side Cover, MTPF1_ CT OT 8 OT 
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| ID | PartNo. | ~~ PartName | Qty | Fig, | No. | Remark | 
045-11020-102 Fixing 
372 [oas-14001-00% [Shaft Elevator 29 
| 273 | 045-14005-007 [Bracket;ElevatorMotor | 2 | 89 | 12 
| 274 | 045-14010-000 |*Cover; Transfer UnitUpper_ | 7 | 86 | 10 
| 275 | 045-14015-002 [*Bracket; TransferMotor | 7 | 86 | 
| 276 | 045-14020-006 [*Bracket;Sensor3_ | 87 | 
| 277 | 045-14021-002 [*Base;Sensor3_ | 87 | HT 
| 278 | 045-14022-009 [*Shaft; RollerTension S| tT 42 | 84 
| 279 | 045-14023-005 [*Nip Spring | | 
| 280 | 045-14024-001 [*Holder;Nip Spring | | 2 
| 281 | 045-14025-008 [*Pressure Adj. Plate | 24] et 
| 282 | 045-14026-004 [*ReleaseLever | | Tt 
| 283 | 045-14027-000 |*Base PlateF;PressureAd. sss | 7 | 42 | 25 
| 284 | 045-14028-007 [*Bracket; Solenoid S| | 
| 285 | 045-14029-003 [*SpringStay | | 
| 286 _| 045-14030-109 [*Guide Plate2_ | TT 89 
| 287 | 045-14033-000 [*Guide Plate? | | 
| 288 | 045-14038-002 [Shaft; Guide Plate ReleaseLever | 1 | 42 | 28 [| 
| 289 | 045-14039-009 |*Plate Spring; Guide fee eee 2 
| 290 | 045-14040-104 [*Bracket; Sensor | | 42 | 5 
| 291 | 045-14041-003 [*Shaft; Hook | | 
| 292 | 045-14043-006 [Bracket; TransferMotor | 1 | 42 | 5 
| 293 | 045-14046-005 [Stopper Plate | | 
| 294 | 045-14047-001 [Joint Shaft F;TransferGuide | 2 | 42 TT 
| 295 | 045-14048-008 [Joint ShaftR; TransferGuide | 2] | 42 | 10 
| 296 | 045-14049-004 [Guide Plate 3 8 
| 297 | 045-14050-002 [*Spring; Guide Plate | 24] 8 
| 298 | 045-14051-009 [*Reinforce Plate; Guide Plate2 | = 2 | 42 | 48 
| 299 | 045-14052-005 [*Reinforce Plate; Guide Plale1 —»ss | — 2 | 42 | 35 
| 300_| 045-14053-001 [*Cover;PaperFeedUpper | 1 | 86 | 8 
| 301 | 045-14055-004 [Shaft;ReleaseLever | 7 42 | 
| 302 | 045-14056-000 [Bracket F;TransferGuide Plate | 1 | 42) [| 8 | 
| 303 | 045-14057-007 [*Plate; LightAbsorber Strip | 7 | 87 | 4 
| 304 | 045-14062-000 |*Base Plate R;PressureAdj, ss | 1 | 42 | 22 
| 305 | 045-14067-002 [*Lever Cam; PressureAd. | 2 | 42 | 28 
| 306 _| 045-14068-009 [*Hold Plate;LeverCam | 2 | 42 | 
| 307 | 045-14069-005 |Lever; JamReleaseCover_ | tT 42 | 
| 308 | 045-14074-009 [Bracket R; Transfer Guide Plate | 1 | 42) | 9 | 
| 309 | 045-14075-005 [Stay; Release LeverShaft_ | 7 | 42 | 7 
| 310 | 045-14076-001 [*Wire Harness; Transfer Guide Unit_ | 1 =| 42 [| 53 [| 
| 311 | 045-14077-008 [*Wire Harness H;MTPF_ | tT 86 | TT 
| 312 | 045-14077-008 [*Wire Harness H|MTPF_ | 87 | 
| 313 | 045-14077-008 [*Wire harness H; MTPF_ | tT 88 | 4 
| 314 | 045-14078-004 [*SensorCover_ | TT 
| 315 | 045-22001-002 [Paper Receiving Tray,AS | TT 83 | TT 
| 316 | 045-22001-002 [FrameM;AS Tray | 88 
| 317 | 045-22003-001 [Frame F;AS Tray | 8 BT 
| 318 | 045-22005-008 [Frame R;ASTary | 8 
| 319 | 045-22006-004 [Rail;EndFence | TT 8ST 
| 320 | 045-22007-000 [Actuato; SWCam_ | tT 8B 
| 321 | 045-22008-007 [Belt SliderM;AS | 8ST 
| 322 | 045-22009-003 |[SWCam;AS TT 8H 
| 323 | 045-22010-001 [Slide PlateU;AS_ | 8K | 8 
| 324 | 045-22010-001 [Slide PlateU;AS CT tT 8TH 
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| ID | PartNo. |  ———PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 

045-2201 1-008 [Rail Slider M; AS 1 35 24 
| 326 | 045-22012-004 [Slide Base; AS | THT 
| 327 | 045-22012-004 [Slide Base; AS | 8ST 
| 328 | 045-22013-000 [Springs AS SlideBase_ | 484 | 
| 329 | 045-22013-000 [Springs AS SlideBase_ | 85] 
| 330 | 045-22014-007 [Slide PlateL;AS_ CT 8K 
| 331 | 045-22014-007 [Slide PlateL;AS_ | 8ST 
| 332 | 045-22015-003 [End Fence Bracket__— | TT 8ST 
| 333 | 045-22020-007 [Belt SliderF[AS | 8K 
| 334 | 045-22021-003 [Rail Slider, AS | 8K 
| 335 | 045-22022-000 [Rail;SideFence | 8K | 
| 336_| 045-22023-006 [Belt SliderR;AS | OT 84 T 
| 337 | 045-22026-005 [Plate, Catch | 8 
| 338 | 045-22027-001 [Cover,ASLower | 83 
| 339 | 045-22028-008 [Bracket,MagnetCatch | TT 83 |e 
| 340 | 045-22029-004 [Support BracketR;ASTary | tT 83 | 
| 341 | 045-22031-009 [Support BracketF; AS Tary | 7 | 83 | 4 
| 342 | 045-22032-005 [Frame; SideFence | | 84 TT 
| 343 | 045-22034-008 [AS TrayArm;RZ_— | 8] 
| 344 | 045-22035-004 [Bracket; ASLowerCover | 2 | 33 | 
| 345 | 045-22043-007 [Boss,ASTray | 88 | 
| 346 | 045-22201-001 [AF-CTRL-PCB2 | tT 84TH 
| 347 | 045-22202-008 [Wire Harness; AF1 | 84 | 83 
| 348 | 045-22202-008 [AF WireHarnesst | TT 85H 
| 349 | 045-22203-004 [Wire Harness; AF2_ | 84 | 8G 
| 350 | 045-22203-004 [AF Wire Harness2_0 | 8ST 8D 
| 351 | 045-22204-205 [AF-V/F Cable2_ | 88 
| 352 | 045-22801-009 [Seal; AS OperationPic. S| 7 | 83 | 2 
| 353 | 045-34101-100 [Bracket; Jam Release CoverSW_ | 1 | 42—| 4 
| 354 | 045-34103-005 [Front Cover; MTPF | TT 
| 355 | 045-34104-001 [LeftCover;MTPF | tT | 
| 356_| 045-34105-008 [Right Cover; MTPF | TT | 
| 357 | 045-34106-004 [RearCover; MIPF_ | TT 4 | 
| 358 | 045-34107-000 [Upper Cover; MTPF_ | Tt | 
| 359 | 045-34108-007 [Bracket; UpperCover_ | 2 | 
| 360 | 045-34109-003 [Seals Tray CC TT 
| 361 | 045-34111-105 [Paper SizeSeal | CT | 
| 362 | 045-34115-003 [S.-Reduction Sponge; MTPF Cover_| 1 | 36 [| 9 | 
| 363 | 045-34116-000 [S.-Reduction Sponge; MTPF DriveRear_| 1 | 36 | 6 | | 
| 364 | 045-34117-006 [S.-Reduction Sponge; MTPF Bottom | 1 | 39 [| 45 | 
| 365 | 045-34118-002 [S.-Reduction Sponge; MTPFF.Upper| 71 | 39 | 44 | | 
| 366 | 045-50006-109 [FRONT-CNTL-PCB | tT 89 | 85 
| 367 | 045-50100-008 [Bracket; PCB | 8] 8 
| 368 | 045-50101-004 [Mount Plate Cd | 89 
| 369 | 045-53016-008 [Wire Harness K; MTIPF_ | TT 86 | 7 
| 370 | 045-53016-008 [Wire Harness K; MTIPF_ | TT 89 | 
| 371 | 045-53017-004 [Wire Harness; MIPF Upper | 7 | 89 | 40 
| 372 | 045-53018-000 [Wire Harness K, MIPF Power | 17 | 89 | 42 
| 373 | 045-53019-007 [Wire Harness H; MTPF Power | 7 | 89 | 39 
| 374 | 045-53020-005 [Wire Harness; MTPF Motor | 7 | 39 | 48 
| 375 | 045-53022-008 [Wire Harness; Tray | 89 | 87] 
| 376 | 045-53027-000 [*Tray SafetySW | tT 88 
| 377 | 045-53027-000 [Tray SafetySW | 8D | 8 
| 378 | 045-75310-058 [Tray Unit; SUL 
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| ID | PartNo. | ———PartName | Qty, | Fig, | No. | Remark | 
045-75311 -054 reuie Support Assy; SU 
T380~[oa8-75312-080 | Transfer Unit Lower: MBE} 36 
| 381 | 045-75313-057 [Transfer MotorAssy,SU__ | tT 86 | 
| 382 | 045-75325-055 [Transfer Guide Unit (18-26,29-53) | 2) | 42, | 
| 383 | 443-32005-100 [*Sensor; GP2A25JO000F_ | 87 | BT 
| 384 | 443-32005-100 |*Sensor; GP2A25JOO00F_ | 288 | 8 
| 385 | 443-32005-100 |*Sensor; GP2A25J0000F_ | 40] 8H 
| 386 | 444-10001-001 [AMS0031A431F1_ | 
| 387 | 444-12000-002 [D3M-01L2-3 | KT 
| 388 | 444-12000-002 [D3M-01L2-3_ 8ST 8 
| 389 | 444-30000-109 [*Sensor; GPIA73AJOOOOF | tT 87 | 5 
| 390 | 444-30000-109 [*GP1A73AJOOOOF | | 88 OT 8H 
| 391 | 444-30000-109 [*Sensor; GPIA73AJOOOF | 40] 7] 
| 392 | 444-30006-000 [EE-SX1235A-P2_ | 848 
| 393 | 444-30006-000 [EE-SX1235A-P2 | 8H] HT 
| 394 | 444-33006-000 [*Sensor; PS117ED1_ | TT 8 
| 395 | 444-43006-106 [KRI207-AALF | 8ST 8H 
| 396_| 490-20007-000 [*TD3357-240_ CT CT 8 
| 397 | 490-20007-000 [Motor,TD3357-240 | | 
| 398 | 490-33013-204 [17PM-K046-G1ST_ | TT 84 
| 399 | 490-33013-204 [17PM-K046-G1ST_ | 8ST 
| 400 | 490-50008-109 [*TDS-12E-5006A_ | TT 
| 401 | 490-50008-109 [Solenoid; TDS-12E-5006A_ | 24 | 87 
| 402 | 490-51013-106 [*Clutch; HI-MICS-11, | TT 
| 403 | 490-51016-105 [*Clutch; HI-MIC5-27, | 8G] 
| 404 | 490-51017-101 [*Clutch; HI-MICS-28 | 8G |S 
| 405 | 601-10195-004 [*Bearing; DDLF-1910ZZR_— | 887 | 89 
| 406 _| 601-10195-004 [*Bearing; DDLF-1910ZZR_ | 4 | 88 TG 
| 407 | 601-10195-004 [*Bearing; DDLF-1910ZZR_— | 24] 4 
| 408 | 607-13003-002 [*Metal; F6x8xX3;10X1_ | TT 82 
| 409 | 607-60002-006 [*Metal;8_ | | 
| 410 | 607-60002-006 [*Metal;8_ CC CT KT 
| 411 | 607-60002-006 [Metal;8_ CT 8D | 
| 412 | 607-60002-006 [*Metal;8_ CT 
| 413 | 607-60003-002 [*Metal6_ | 8 | 
| 414 | 609-00001-005 [Bearing;A-19-B2_ | CT 8 
| 415 | 609-00002-001 |*Bearing; TPF-8162Z-5_ | 87 | 
| 416 | 609-00002-001 [*Bearing: TPF-8162Z2-5 | 2 | 88 
| 417 | 609-00003-008 [Bearing; TPF-6132Z-5 | TT 84 | 
| 418 | 609-00003-008 [TPF-6132Z25 | CT 8H 8 
| 419 | 610-00015-007 [Damper, AS Tray | 88TH 
| 420 | 610-00020-000 [*TM-189-4HG_ | 
| 421 | 611-90019-003 [*Pulley; P22+P27-S3M_ | TT 8G | 
| 422 | 611-90021-008 [*Pulley;P28S3M10_ | tT 8 TT 
| 423 | 612-10009-107 [Gear;M1x24_ | 8 | 
| 424 | 612-30002-001 |Gear;M1x24x12_0 Tt 
| 425 | 612-30003-008 |Gear;M1X34x9_ | | 
| 426 | 612-51001-005 [Worm Gear;M0.8x1_— | 89 | 10 
| 427 | 612-80011-001 |Gear; M0.8X23+M0.8X14_ | tT 89 | 
| 428 | 612-80012-008 |Gear; M0.8X30+M0.8x14_ | | 89 
| 429 | 612-80013-004 [Gear M0.8X29+M1xX14_ | 89 | 
| 430 | 620-00004-001 [Belt;60S3M150_— | dT 8H 
| 431 | 620-00004-001 [*Belt; 60S3Mi50_— | 87 | 
| 432 | 620-00004-001 [*Belt;60saM150_ | OT 8 TT 
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| ID | PartNo. [| ————PartName | Qty | Fig. | No. | Remark | 
620-00008-007 Belt; 60S3M825 
aga T620-0001 1-008 Bets BoSaMsts | 7] a6 
| 435 | 620-00012-004 [*Belt; 80S3M336_ | 8G | 
| 436 | 620-00013-000 [*Belt; 80S3M195 CT 8G | 8 
| 437 | 620-00015-003 [Belt; 80S3M132_ | 8G | 
| 438 | 620-00019-008 [Belt,60S3M438_ | 8K 
| 439 | 621-00002-006 [*Belt; 40-S2M-630_ | TT | 8 
| 440 | 634-00002-004 [*Clip JRES_ CT 8 
| 441 | 634-00002-004 [*Clip, JRES_ CT 8B 
| 442 | 634-00003-000 [Lock Ring, JRE4_ CT 8K | 
| 443 | 634-00003-000 [Lock Ring, JRE4 | CT 8ST BT 
| 444 | 635-17523-102 [*Stepped Screw; 5X2,M3x3_ | | 87 | 
| 445 | 635-17523-102 [*Stepped Screw; 5X2,M3x3__ | tT 88 | 5 
| 446 | 635-17624-006 [*Stepped Screw; 6X2.2;M4xX2.5 | 1 | 87 | 28 
| 447 | 635-17624-006 [*Stepped Screw; 6X2.2;M4xX2.5 | 1 | 88 | 28 
| 448 | 660-01012-003 [Rubber Foot; TkK-26 | | 89 | 
| 449 | 660-05107-106 [Magnet Catch, CA-0147B | TT 83 | 8 
| 450 | 665-02038-002 [*EdgingSaddle;EDS-2. | 2 | 87 | 40 
| 451 | 665-02043-006 [Wire Saddle; LWS-1316_ | tT 89 | 47 
| 452 | 665-02043-006 [Wire Saddle; LWS-1316 | 8 CT 89 | 48 
| 453 | 665-02065-000 |*Cable Clamp; UAMS-05-0 | 13 | 37 | 86 
| 454 | 665-02066-006 [*Wire Saddles LWS-1SL_ | ST 40 TT 
| 455 | 665-02067-002 [*Cable Clamp; UAMS-09-0_ | 5ST 88 | 
| 456 | 665-04055-001 [SB-6025, CT 8 
| 457 | 665-04061-001 [Edging Saddle; ES-0505-2_ | 7 | 84 | 2 
| 458 | 665-04061-001 [Edging Saddle; ES-0505-2_ | 285 | 
| 459 | 665-04062-008 [Edging Saddle; LES-1010 | 2 | 85 | 4 
| 460 _| 665-04063-004 [*Bushing;NB-9.5 | | OT 
| 467 | X520 Pin; 2x12 8H 
| 462 | X520,[Pin;axt2 CC 8H 
| 463 | X-520 0 Pin;2xi20 8 
| 464 | X20 Pin; 2x2 CU 2 8 
| 465 | X-520 0 Pin;2xi20 | | 
LA66" 2] M520) =P in axa a 80 
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